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一お買いあげありびとラございます一 

A ご使用の前に 

この r 取扱説明書 J をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 

特に回一回ページの r をを上のごま意」は、必ずお読みいただをま全にお使いください。 

そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なとさにお読みください。 
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お使いになる前に ^ジ編集する 


•ま全上のごま意 . I 互!〜 互 ) 

•使用上のごま意 . じ! 

•主な特長 . 

•接続のしかた . I 互!〜 111 

-アナ□グ接続 . 互 

-デジタル接続 . 互 

•各部の名前 . lioj-liil 

• リモコンの使いかた . 

•電源の入/切について . 回 


聞< 


• CD を聞< 


凹〜回 


連続演奏 . 

聞さたい巧か b 演奏（ダイレクト演奏) 

巧の早送り.早戻し（サーチ） . 

巧の頭出し（スキップ） . 

U ピート演奏 . 

ランダム演奏 . 

CD に名前をつける . 


MD を聞< 




固 



• 过〜过 

國〜國 


-全部の曲の演奏 . 

-聞さたい曲から演奏（ダイレクト演奏) 

. 巧の早送り.早戻し（サーチ） . 

•巧の頭出し（スキップ） . 

■ U ピート演奏 . 

-ランダム演奏 . 

• MIX プ□グラム演奏 . 




録音ずる 


ページ 


•MD の編集について . 凶 

ディバイド I -、 

•巧を分ける （ DiyiDE ). 应 J 

•巧をつなげる （ JOIN ) . 口日 I 

ムーブ I — . 

• 巧を移動する （ MOVE ).|37 j 

• 1巧を消す （ ERASE ) . 1381 

オール イレース 

• 全部の巧を消す （ALL ERASE ) . 帕] 

タイトル ,—— .. 

• MD にディスク名や巧名をつける （ TITLE ).|4 gJ 

•で字配列表 . 凹 


日寺計-タイマーを使う ぺ-ジ 


•時計の合わせかた . 函) 

• タイマーの使いかた . 凶〜画 

. タイマー再生（目覚まし再生） . 堂)〜坐 j 


• タイマー録音（他の機器の音を留守録音）••逆) 


知つておいてほしいこと ぺ-ジ 


•コンピュリンク機能について . ^ 

• CD について . 國 

•MD について . ^ 

• MD の技術解説 . 应 J 

• MD としての制約 . 画) 

• デジタル録音のきまりン1諾な含卜 r .. 國 

• MD のメッセージ . Ill 

•故障かな？と思ラ前に . 医) 

•保証とア フターヴー ビス . ^ 

•ビクターヴービス窓□案内 . 国) 

け a 仕様 . 國 

•巧語索引 . 裏表紙 


録音ずる前に . 陸] 

マニュァル録音 . 应1 

CD のワンタッチ録音 . 画] 

CD のべストヒット録音 . ^ 

CD のリスニングエディット録音 . ^ 

ミキシング録音 . 睦 J 


广 一( MDLP について ) - N 

• MDLP は MD 規格に適合し、新しい音声圧縮ち式の 
ATRAC 3 を採用したステレオ 2 倍(または 4 粒長時間 
録音-再生モードの機能を持った MD レコーダー/プ 
レーヤーまたは ATRAC 3 による音声録音されている 
MD メディア（レ〕ーダブル.メディアを除く）に表示さ 
れています。 

\_ J 
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-はじめにお読みくださぃ一 


給表示について 

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示び記載されています。 

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための 
表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。 




A 注意 


この表示のま意文を無視して、誤った取扱い 
をすると、「死 t または重傷を負ラ可能性び想 
定される」内容を示しています。 


この表示のま意文を無視して、誤った取扱い 
をすると、「傷害を負ったり物的損害び想定さ 
れる」内容を示しています。 


♦絵表示の説明 

ミ主意をラなびず記号 


行為を禁止ずる記号 


巧為を指示ずる記号 


A A Q®® 


C 


一般的ミ主意 


禁止 分解禁止水めれ禁止 


一般的指示 電源プラグを抜く 


A 警告 


万一、次のような異常が発生したとき 
はすぐ使用をやめる。 

•煙び出ている、へんなにおいびするとさ 


C 


電源プラグを抜く 



内部に水や異物び入ってし 
まったとさ 

落としたり、破損したとさ 
電源コードび傷んだとさ（お 
線の露出や断線など） 




電源プラグを抜く 



すぐに電源を「切」にし、必ず電源プラグをコンセント 
から巧く。異常び発生したまま使用していると、火災 
や感電の原因となります。煙び出なくなるのを確認し 
てから販売店に修理を依頼してください。お客様によ 
る修理は危険ですか b 絶対におやめください。 


分解や改造をしない。 
カバーを外さない。 

义災や感電の原因となります。 
内部の点検や修理は、お買い 上 
げの販売店にご依頼ください。 


分昭禁止 



風呂場やシャワー室では 
使用しない。 

本機の中に水び入ると、火災や 
感電の原因となります。 


(§) 


クー 


陵 



お使いになる前に 


水場での使用禁止 


固 












巧を上のご注意 (ごづを) 


-はじめにお読みくださぃ一 


A 警告 


本機の中に物を入れない。 


通風孔やディスク挿入□な 
どから、金属物や燃えやす 
いちのび入ると、义災や感 
電の原因となります。特に 
ルさいお子様のいるご家庭 
では注意してください。 


驚 


本機の上に水の入った容器を置かない。 

花びん、植木鉢、コップ、 & 

化粧品、薬品など水の入っ % 

た容器を置かないでくださ 

い。こぼれたり、ホにホび ^ ] 

入った場合は、义災ゃ感電 
の原因となります。 Pa , 



電源コードを傷つけない。 

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となりま 
す。特に、巧のことに注意してください。 


電源コードを加工しない 
電源コードを無理に曲げない 
電源コードをねじらない 
電源コードを弓 I つ張らない 
電源コードを熱器具に近づけ 
ない 

電源コードの上に家具などの 
重い物をのせない 


電源プラグは根元まで確実に差し込む。 

差し込みび不完全ですと、発 
熱したりほこりび付着して义 
災や感電の原因となります。 

また、たこ足配線ち、コード 
び熱を持ち危険ですのでしな 

いでくたさい0 一^ 、^て色一^ / 



〇 



電源プラグは定期的に清掃する。 

電源プラグとコンセント 
の間に、ゴ S やほこりび ^ 

たまって湿気を吸うと、 f . 

絶縁な下を起こして、乂 1^'..'. 夕 

災の原因となります。定 
期的に電源プラグをコン / <! v ^ 

セントから巧さ、ゴミや V 

ほこりを乾いた巧で取り 
除いてください。 


雷び鳴り出した5、アンテナ線や電源 
プラグに触れない。 


感電の原因となります。 


(S) 


接触禁止 


夕ろク 

夕 


表示された電源電圧(交流1邮ボルト） 
で使用する。 

表示された電源電圧！;(がでは、 ^ 

火災-感電の原因となります。 

競譜で3る胃相 n 

This set is designed for use in J 

Japan only and can not be (、口 f 
used in any other country . ^ 


本機の包装に使用しているポリ袋は、 
ルさなお子様の手の届くところに置か 
ない。 

頭からかぶると窒息の 

原因となります。 バ if 




G 





A 注意 


電源プラグは、 

コードの部分を持って巧かなし、。 


電源コードを引っ張ると、 
コードに傷びつさ、义災や 
感電の原因となることびあ 
ります。電源プラグを持っ 
て抜いてください。 


0 




めれた手で電源プラグを 
巧き差ししない。 

感電の原因となることびあり 
よ9 〇 


參 


めれ手禁止 



通風孔をふさいだり、 

風通しの悪い場所で使用しない。 

本機の通風孔をふさびないでください。通風孔をふさ 
ぐと内部に熱びこちり、义災の原因となることびあり 
ます。特に;欠のことに注意してください。 

•あお向けや横倒し、逆さまに 
しない 

•本箱、巧し入れなど風通しの 
悪い狭い所に巧し込まない 
• テーブルク□スを掛けない 
•本や雑誌などをのせない > 

• じゅうたんや布団の上に置か 

•設置するときは、壁などから 
IDcmLU 上離す 

• 本体側面の冷却用の通気孔を fx ) 

ふさびない 
(1 cm じ(上空ける） 


置き場所に注意する。 

巧のよラな所に置くと、火災や感電の原因となること 
びあ 0 ます。 


調理台や加湿器のそばな 
ど、油煙や湯気び当たる 
所 

湿気やほこりの多い所 
熱器具の近くなど高温に 
なる所 

窓ざわなど水滴の発生し 
やすい所 


諭 




本機の上に重い物を置かなし、。 

テレビなどの重い物や本機 

からはみ出るような大きな 

物を置くと、バランスびく け^^^^/. 

ずれて倒れたり、落ちたり C 

して、けびの原因となるこ . 

とびあります。 



長期間使用しないときは、 
電源プラグを巧く。 

電源び「切」でち本機には、 

わずかな電流び琉れていま 
す。を全および節電のた 
め、電源プラグを抜いてく 
ださい。 1 



C 


電源プラグを巧く 




巧を上のご注意 (ごづを) 


-はじめにお読みくださぃ一 


A 注意 


お手入れをするときは、 

電源プラグを巧く。 

電源び「切」でも本機には、わず\ 9 

かな電流び流れています。電源 

プラグびコンセントに接続され 

ていると、感電の原因となるこ ""'，二 [1 こ 

とびあります。 

電源プラグを抜く 

移動するときは、接続コード類や 
電源プラグを巧く。 

接続したまま移動すると、コー 
ドび傷つを、火災や感電の原因 
となることびあります。 バタ 


C 


電源プラグを巧く 



はじめから音量を上げすざない。 

突然大さな音び出て、スピー 
カーを破損したり、聴力障害の 
原因となることびあります。 

電源を切る前に音量（ボリュー K f 
ム）を下げておを、電源び入つ I^IM / 

てから徐々に上げてください 。 liW 4 



〇 



へッドホンを使用するときは、 
音量を上げすざない。 


ちを刺激するよラな大さな 
音量で長時間続けて聞く 
と、聴力に悪い影響を受け 
ることびあります。^ 


〇 




ディスク挿入□に、手を入れない。 

トップカバーの開閉時に手 
を挟まれ、けびの原因にな 
ることびあります。特にル 
さなお子様のいるご家庭で 
はご注意ください。 


瓜 


手を巧まれないよラミち意 

3年に一度は内部の清掃を 
販売店に依頼する。 

内部にほこりびたまったま / 

ま使用すると、火災の原因 i 

となることびあります。特 rr 作 
に、湿気の多くなる梅雨期 
の前に行なラと、より効ま | C ^ 
的です。 一 し。 



〇 



電池の取り扱いに注意する。 

電池の取り扱いを誤ると、電池び破裂したり、液ちれ 
して、火災-けびや周囲を巧す原因となることびあり 
ます。次のことに注意してください。 

• 指定じ(外の電池を使用しない 
•電池のプラス （+) とマイナス 
(― ) を間違えない nyV , 

•電池のプラス （+) とマイナス 海瓜 

卜）をシヨ-卜させない 成激 
•電池对瞧しない ( 

•分解しない 

•火や水の中に入れない 

•新しい電池と一度使用した電池をミ屋ぜて使用しない 
-種類の違ラ電池とミ屋ぜて使用しない 
•乾電池は充電しない 

• 長期間使わないとさは、電池を取り出してお< 

ちし、電池び液ちれをしてしまったとさは、電池ケー 
スについた液をよくなさとってください。万一、ちれ 
た液体び身体についたとさは、水でよく洗い流してく 
ださい。 





巧用上のごま意 主な特長 


^本機や MD 、 CD の置き場所について_ ) 

• 故障などを防止ずるため巧の場所は避けてください。 

本機の使用環境温度は、5で~3已ででず。この温度の節囲 
がで使用ずると、正しく動作しなかったり故障の原因とな 
りまず。 



• 湿気やほこりの多い巧 -直射日光び当たる巧や暖房器のそば 


• 3 CD+MD コン ビネーシヨ ンデッキ 

-巳 D-TEXT 対応 

-巳 D-TEXT 文き（トラックタイトル)を MD に同時コピー 
■巳 D のディスクタイトル、アーティスト名の入力可能 

•長時間録音できる MDLP (□ングプレイ）モード 
搭載 

- MD 80 で320分のステレオ長時間録音 ( LP 4 のとき） 

»光デジタル/ライン/マイクの豊富な入出力 

•3 つのデジタルソースに対応するサンプリング 
レートコンバーター搭載 

■32 kHz /44.1 kHz /48 kHz 



• 録音信号 CD + ライン、 CD + マイク、ライン+マイ 
クのミキシング録音び可能 

-録音信号ソースは、アナログ3系統 
( CD 、 ライン、マイク） 

• 3 CD + MD の=ックスプ□グラム演奏 

. 1巨曲ずつ3プ□グラムまで予約可能 

•ワンタッチ、ベストヒット、リスニングエディッ 
卜の3モード CD シンク□録音 


•タイマー機能 


ディリー ワンス 


. タイマー再生/タイマー録音 ( DAILY 、 ONCE ) 


•タイトル入カリモコン付属 

-カナ、アルファベット、数字、記号のダイレクト入力可能 


-磁気を発生ずる所 -寒い巧か5急に暖かい部屋へ 

• 不安定な所 移動したのちしば5 くの間 

• 0A 機器やけい光打のずぐそば 


• CD 演奏時にピッチコント□-ル可能（±12%) 

•ホット スター ト機能 

• AC 電源 ON でセツトの電源ち ON 


しヘッドホンについて_ ) 

•へッドホンをご使用になるとさは耳を刺激しないよラ、適 
度な音量でお楽しみください。 


• RS -232 C 端子/メイク接点端子付 


電源について 


本機はリモコンやタイマー機能を働かせるため、電 
源ボタンを押して電源を切っても表示窓の時刻表示 
やコンピューターのメモリー巧に電気を消費してい 
ます。 


^露がついたら_ ) 

次のような場合、本機のレンズに露（水滴）び付いて巳 D や 
MD び正しく演奏（録音）できない場合びありまず。 

■暖房を始めた直後 

■湯気や湿気のをいところに置いてあるとを 
■冷えた所から急に暖かい部屋に移動したとさ 
電源を入れたまま、約1〜2時間待ってからお使いください。 


ステレオを聞<とさのエチケット 



ステレオで音楽をお楽しみになるとさは、隣近所に迷惑 
びかからないよラな音量でお聞をください。 

特に、夜はルさな音でも周囲によく通るものです。窓を 
しめたり、へッドホンをご使用になるなどお互いにむを 
配り、快い生活環境を守りましょラ。 

このマークは音のェチケツトのシンボルマークです。 


の 
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電源コード 


VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED MADE 的 JAPAN 



ォブチ抽レ1 

浸音从が f 
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再まけ力：！ 
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ブ□グラム 3 ノ -7 ル 黑巧虽巧待桂 ま!)ストけアース 




巧をスタート人力— 


麵圖®圆鐵 

^-人力- ‘ 

0 


出カレベルボリューム モードスイッチ 

-ライン再生の出カレベルび 
OV 〜 2 V の範囲で調節でをます。 

〈お知5せ> 

• 付属のピンコードは白色のプラグを左 - L チャンネルに、ホ色 
のプラグをち - R チャンネルに揃えておをますと、接続 S スび 
防げます。 

■プラグはしっかり差し込んでください。不完全な接続は雑音 
の原因になります。 

• メーク接点を使用したコント□-ルと RS -232 C 端テを使用 
したコントロールは、同時に行わないでください。誤動作の 
原因となることびあります。誤動作を防ぐため、 RS -232 巳使 
用時にはメーク接点への配線を、メーク接点使用時には RS - 
232 C ケーブルを外しておいてください。 

■ メイク接点端子の接続のしかたや使いかたは、別冊の r 取付 
説明書」をご覧くださし、。 

• RS -232 C 端テの詳しい使いかたは、お買い上げの販売店に 
ご巧ださい。 

• モードスイッチは、コンピュ U ンク用の U モートワイヤーを 
接続したとさステレオアンプのソースを指定しまず。つまり 
モードスイッチを 「 MD 」 側にすると、ステレオアンプは本機 
を MD デッキとして、 「 TD 」 側にずるとテープデッキとして扱 
います。したびってモードスイッチの設定とステレオアンプ 
の入力端子は、同じにしてください。なお、モードスイッチの 
切換えは、電源コードをコンセントにつなぐ前に行なってく 
ださい。 



接続のしかた 


-すべての接続が終わるまでは電源を入れないでください。一 


アナ□グ接続 


本機のライン(アナ□グ)端子とステレオアンプの MD 端子(または TAPE 端子)を、付属のピンコードでつなざます。 



録音信号（ライン入力） 


付属のピンコード 





ダ例: MD 端子があるステレオアンプのとさ 


RS -232 C 端子 


パソコンの RS -232 C 端子と接続して、 
制御プ□グラムを動イちさせることにより、 
パソコンから本機をコント□ールした 
りディスクに入っている文字情報など 
をパソコンに取り込むことびでさます。 


付属のリモートワイヤー 






; 

MD - CD コンビネーションデッキ XU - D 400 MKI 





◎ 


◎ 
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デジタル接続 


-あ5かじめ光デジタルケーブルが接続でさるか確認してください。一 


別売りの光デジタルケースレ 

( XN -110 SA など） 



OPT 忙 AL 端子へ 
(OUT) 



別売 D の光デジタル 
ケーブル 

( XN -110 SA など） 

/[]1 OPnCAL 端 テへ 

喝 / (IN) 



OPTICAL 端モ付をの 

ステレオアンプ 


〈お知5せ> 

• ピッチコントロールび ON のときは、オプチカル再生(出力) 
の出力信号は出力されません。ク I 」アーボタンを巧して標準 
スピードに戻してお使いください。 


• すべての接続が終ねつた日… 

電源コードを家庭用コンセント （ AC 100 V 、 已 OHz / 
已 OHz ) に接続します。自動的に電源び入ります。 


〈お知5せ> 

• デジタル接続で当社の 
製品とコンピユリンク 
機能を使用ずるとさ 
は、その製品と本機の 
アース 側同±をピン 
コードなどでつないで 
おいて < ださい。 


本機のオプチカル（デジタル)端子とステレオアンプおよひ 
ソース機器を光デジタルケーブルでつなざまず。 

デジタル信号は1本の接続コードでステレオ信号 ( L / R ) び伝 
送されまず。 



◎ 


◎ 



オプチカル(デジタル)端子の接続のしかた 


7保護用キャップを外ず 


•使用しないとさは、ちラー 
度保護用キャップをはめて 
おいて < ださい。 


2 光デジタルケーブルの先端び巧れて 
いないか確認し、しっかり差し込む 

-光デジタルケーブルは巧り 
曲げないで < ださい。 


- J 


MD - CD コンビネーシヨンデッキ XU - D 400 MKn 




入力信号 


- nHD/^ 


出力信号 


お使いになる前に 


回 

























































































































各部のち前 


-□ 内の数字のページに説明があります。 


CD 部.共通部 


ベストヒットボタンとランプ圆 


广電源ボタンとスタンバイランプ圆 

電源の「入（オン)♦■►切（スタンバイ）」びでさます。 

，タイマー/時刻合わせボタン國回 

内蔵の時計を合わせた D タイマー予約をずるとさ 
使いまず。 

CD トレイ（下か S 順に CD 1 、 2 、 3 ) 

ここを開けて C □を入れます。 


CD1 〜 CD3 ボタンとランス A 取出しボタン 

CD を聞くとき巧います。巧したボタンのランプび点なしまず。回回 
▲ 取出しボタンを巧すと、 CD トレイの出し入れびでさます。 


訂正ボタン國國 

タイトルボタン國 


プレイモードボタン 

回國 


ディスプレイ 
/キャラクターボタン HD 画] • 


ジョグダイヤ J レ 

[ 201 031(441 



U モコン受光部 

1」モコンの信号を 
ここで受信します。 


CD ピッチコント□-ル 

ボタンとランプ回 

C □の演奏スピードを+12%の 
範囲で変えることびでさます。 


CD 録音ボタンとランプ國= 


IJ ス ニン グエディットとスキップボタン陛 J 


まル窓 


コント□-ルボタン 

CD を操作するときはに□」に、 M □を 
操作するときは rMD 」 にモードを切換 
えてか6使いまず。 

-♦:早をり/早戻し回團國 

• ■ (停止):演奏の停止回国） 

録音の停止画] 

•►/II :演奏開始/一時停止 
回國 


ヘッドホン端テ 

市販のヘッドホン 
をつなざまず。 


セットボタン 

國画回 


CD ボタンとランプ回 

CD を操作するとさや表示 
窓の表术を CD の内容 I し 
するとさ使いまず。巧ずと 
本機のモードび 「 CD 」 に 
なり、ランプび点打します。 


一時停止中の表示回— 
演奏中の表示回一 


モード表示と 
CD 番号表示画 


曲番号表示回 


演奏時間表お回 



■■ 

■■ 




CD の番号と演奏 
状態の表示 ~ 

演奏中は順番に点なして回転 
を表します。匹！ 

テモスト 

TEXT は CD テキスト対応の 
CD を入れると表示されます。 


2 機 
1 織;: 


DISC TITLE 

PERFORMER GENRE 


:〇 1510 




DAILY » 
'NCE • 


MIX PROGRAM 
1 2 3 

RANDOM 
REPEAT 
ALL1 


6 \_ 7 J 8 I 9 I 101 
111 12| 13 j 14| 151 
161 王。 18| 191 201 


レベル メーター 

タイトル内容の 
表示國 


タイマーモード 
表示國 

タイマー表术 


ランダム演奏の 
モード表示回 


MIX プ□グラム 
モードの表示國 

ミュージック 

カレンダー回 

巧数を表しまず。演奏び 
終わるとミ肖えます。 


リピート演奏のモード表示回 


■ CD の演奏状態の表示について 


点滅します。 


回 


■ CD が入っていないことを検出し、 

[NO D 吃 C 」 が表示されると消えます。 
それまで表示され続けます。 

ここが点打している CD トレイの CD が 
演奏できます。 




























































































































-ミュージック 
カレンダー國 

巧数を表します。演奏び 
終わると消えます。 


ランタ’ム演奏表示國 
リピート演奏表示國 
編集モード表示國 


表示國 




2 機 
'機 


Disc TRACK TITLE 


.jOtGjTAL) 


[over ] し 


•OC(RECJ 


だ 


广 MD EDIT つ 
DIVIDE 
JO が 
MO た 
ALL ERASE 


D に ITAL 入力表示國國- 

デ'^タル信号び録音可能なとを 
表示されます。 

レベル メーター國こ—— 


オー"一 - 

OVER 表示國 

録音入力信号び 
大さずぎると表 
示されます。 


REC 表示國 
TOC* 表お國 


MD 録音コント□-ルボタンとランプ國 


録音ポーズ 
/録音時間切換 

録音スタート 
録音ストップ 


録音 ポーズに するとさ使います。 
このあと押すごとに録音時間モード 
を選ぶことびでさます。 

録音をスタートするとさ使いまず。 
録音ポーズや録音を停止するとき 
使います。 


タイトルボタン凹 ■ 
編集ボタン國 ■ 
A(md 取出し）ボタン國 ■ 

■ 録音時間モードランプ國國 
MD の録音•再をモードに 
よって点口します。 


MD 挿入 □ 



— 

巧。 一 -?==&玲 



cos , 一 ■ --~~- 



の3で0 






ジョグダイヤル凶四 


デイスプレイ/ 

キヤラクターボタン 

表术窓の表巧内容を 
変えた0文字入力の 
モードを変えること 
びでさまず。 
励岡网 


プレイモードボタン國 


タイで一 CD ピリ* *〕 y 卜 Q- ル h り 

〇 * 〇〇 E^IIMbU 

3 © 〇 に -™ I […’ I 
。〇 


録音ソースセレクトボタンとランプ國國 

-デジタル：オプチカル録音端テに接続した機器の音を録音 

•CD : CD1 〜 CD3 の録音 

-ライン：ライン録音端子に接続した機器の音を録音 

-マイク：マイク入力の音を録音 
(CD、 ライン、マイクは5キシンク'録音びでさます） 

_表术窓- 



MD ボタンとランプ國 

M □を jff 乍するときや表示 
窓の表术を MD の内容 [L す 
るとき使います。巧ずと 
本機のモードび 「MD」 に 
なり、ランプび点なします。 


マイク端モ 

市販のマイクを 
つなぎます。 


吉キシンヴ )(ランスつまみとランプ國 

録音レベルつまみとランプ國 

セットボタン國 


演奏中の表示國- 

MD 表示國 
モード表示國 


タイトル内容の 


CD 

3彩潰 


曲番号表示國 


■■■■■ 

■■■■ 

■ 

■… S 


■■顏 fia 


-時停止中の表示國 
演奏時間表示國 


、一 


■■■■■ 


MIX PROGRAM 
1 2 3 

RANDOM 
REPEAT 
A 止 1 


MD 部 


テーフルオフ コンテンツ 

* TOC : Table Of Contents の略。 

「目次」に相当します。巧び記録されている位置や区切り、 
巧順(巧ま)などび記録されています。 


山立迎进 

3で过边 

2互凹リ 

当迎迎 


お使いになる前に 


り 































































































































あるとさ 

'Vs _ J 


乾電池の入れかた 



リモコンの操作 


通常操作部を使うとき 


リモコンの正しい使いかた卜 



• 本体の U モコン受光部に正しく向けてボタンを押して 
<ださい。 

• 操作可能な距離は、 U モコン受光部より約 7 m ですび、 
斜めから操作すると短くなります。 

• 動作しないことを避けるため、なのよラな状態で使用 
しないで < ださい。 

- U モコン受光部に直射日光などの強い光び当たって 
いるとを 

- U モコン受光部の前に U モコンの信号を妨げる物び 



"3 - - 


因^ 




5^ LssJ 


»， ぶ苗2 


を1 r=° -1 


f — 1 0.0 

© 0 p=n | r^ 

。を- 


// 



U モコンの使いかた 



回 



































































-□ 巧の数字のページに説明びあります c 


各ボタンの名前(通常操作部） 


3 


数字ボタン（己!)〜日日、巨固)画國’ 

C □や MD のダイレクト演奏びでをます。 

M □の編集操作のとさち使います。 


リピートボタン回國‘ 


C □や MD をくり返して聞くとき使います。 


ランダムボタン回國= 


CD や M □をランダムに演奏するとさ 
使います。 


CD ピッチコント□-ルボタン回 I 


•電源ボタン圆 


CD ボタン回= 


■ (停止）ボタン I 


►►ボタン画國 


リスニングエディットと 
スキップボタン 




録音ソースセレクトボタン= 

録音ポーズボタン- 

録音 ポーズに するとさ使います。 
ただし、録音時間モードを選ぶこと 
はでさません。 


トラックマーキングボタン國-- 

録音中にトラックマークをつけるときの 

才ート マニュアル 

「AUTO ♦♦ MANUAL」 のモードび選べます。 


CjJ UJ 山 
ののの 
CZD CaD の 
k ' loT - n ^ — 

U ビートランタムノ^7ル 


6/1 
巧源 

曰 

曾 

!©, 

'© 


(OOCDr 

L プレイモード ' 


- CD ビッチコント□—ル I 

贷—こ〇---@~ 



- - -, 、, ,- - -1 、 

:1^) » n ^) r … j 

' I , つ-つ■■ — •■•■■■■ ■■ 

壬享才く耳 CDgg スタートベストヒット 
.1 



兮ジタル CD ライン 7イク 

>0.0 〇 〇 

留音ボーブ 


トラック 

7—モンク结音ストッブ巧音スタート 

©ロロ 

苗益 Victor 

RM-SXUD400R 
REMOTE CONTROL - 一 


’ CDl 〜 CD 3 ボタン回回 


•ノーマルボタン回國國 

MIX プ□グラム演奏のモードやランダム演奏の 
モードを解除することびでさます。 


. MD ボタン回 


■ 馈奏)ボタン回回國 

CD や MD の演奏を始めることびでさます。 
一時停止にすることはでさません。 


.ディスプレイボタン回国團 

表示窓の表示を変えることびでさます。 

W 、* ボタン画國 

C □や M □の頭出しびできます。 


I ベストヒットボタン 


’ CD 録音スタートボタン 


’録音スタートボタン 


■ 録音ストップボタン 


〈お知5せ> 

• リモコン操作できる距離び短くなってきたときは、電池び消 
耗してきています。 

2本とわ新しい電ミ也(単3あアルカ U 乾電池など)に交換して 
<ださい。 

■ 付属の乾電池は動作お認用です。早めに新しい乾電ミ也と交換 
してください。 

• 乾電池のプラス©とマイナス©の向さを表示通り正しく 
入れて < ださい。 

• リモコンを落としたり、強い衝撃を与えないでください。 


説明のないボタンは、本体の各ボタンと同じ働きをします。 


お使いになる前に 


回 





































































































メモ 




• ►/II ボタン〔リモコンは►(演奏)ボタン〕を押すと、電 
源が入り選ばれていたモードになります。 CD または MD が 
入っていると演奏がスタートします。 

• CD トレイを出し入れしたとさは、電源が入りますが本機 
のモードは切換ねりません。また MD が入っているとさ全 
(MD 取出し）ボタンを巧すと、 MD が出てきたあと電源が 
「切（スタンバイ）」になります。 


電源ボタン 


CD1 〜 CD3 ボタン 


CD ボタン 



MD ボタン 


MD ボタン 
CD ボタン 



f]©H 

いの聲 w 

回回回囚 

;;;くミ C0M3S-I ■•ベ；!卜己ツト 

0(=^0 


デジタル *CD 5イン 7イク 

0000 


ilSWaBBUi 


as ポープ ■ 

，〇国 

■ヴ奋 §31' •ッブ 

1 口 


-幽 Victor 

RM-SXUD400R 
REMOTE CONTROL 


む卜 


(演奏）ボタン 


• イチ巧しボタンを使って電源「入（オン) J にするには 

電源「切（スタンバイ）」のとさ、下図のボタンを押すだけ 
で電源び入り、本機のモードち切換わりまず。 


〈お知6せ〉 

• 本機は、電源コードを家庭用コンセントに接続すると、自動 
で電源び r 入(オン)」になります。 

CD1 〜 CD3 ボタン 


等 I 

置) I 

E1II 。。, I "づ II，’ 

一■一 


5 - ""^ 卜 ' -S 





'Mmv c 一ぶ*い f 

© 〇〇 e 


© 〇 1=。。" || [ …， II 

。参- 


に 




電源ボタン 

電源「入（オン)」にするには 


'IIボタン 


ランプ消'な- 


«巧 

オン/スタンバイ 




[1」モつン I 


の/1 
電源 


• 表示窓に現な選ばれている本機のモー 
ドび表おされまず（お買い上げ時は 
「MD」)。 

電源「切（スタンバイがにするには 


ランプ点口 一►お WWW 


脚 

オン/スタンバイ 


/% 





1 


1 


1」モコン I 


の/1 
電源 



表示窓は時刻表示になります。 

時計を合わせていないときは、点滅 
します。 

/電源 r 切（スタンバイ）」は、電源ボタン、 
、じ(がではでさません。 ノ 


本機のモード 


動作 


に〇」 

/ランダム演奏、 
MIX プ□グラム I 
演奏のモードの I 
\とさを除く 


CD び入っていると走巧 
ずと、巧したボタンの 
CD トレイ占、6連続演奏 
になります。 

CD 1 〜 CD 3 のいずれか 
のランプび点なにな D ま 
ず。 


に〇」 


本機のモードび 「 CD 」 
になります。 

CD ランプび点口になり 
ます。 


「 MD 」 


本機のモードび 「 MD 」 
になります。 

M □ランプび点なになり 
ます。 


// 


本体 


本体 



な3 一一-~一〜^ 顺 



な S 1- - 1 



a , かが。 



電源の入/切について 


電源の入/切は 


© © © 


5 @ 


〇 




〇 


お使いになる前に 


回 




































































































































CD を聞 < 


一番号順に操作します。 


連続演奏 に D 1 〜 CD 3 を一通り演奏する) 


1.2 3 



• ずでに CD が入つているときは… 

直接 CD I 〜 CD 3 のいずれかのボタンを押してください。 
押したボタンのま号の巳□から連続演奏びスタートします。 
電源「切（スタンバイ)」のとを押すと、電源び入り連続演 
奏びスタートします。 

• CD 2 か5演奏すると… 

CD 2 ♦ CD 3 ♦ CD 1 の順に演奏し、自動停止しまず。 


•例： CD 1 か5演奏するとき 


• CD 3 か5演奏すると… 


CD1 の全を巧して CD トレイを出す 



コ:で D 1 


電源び入り、 CD 1 のトレ 
イが出てをます。 


2 CD を入れ、 A ボタンを巧して CD 
トレイをしめる 



巧出し 



- >=K 它 D1 


f と2を参考にして CD 2の S ボタンと CD 3の±ボ 
タンを押して、 CD 2 と CD 3 に CD を入れます。 


夕 CD 1を押す今演奏スタート 


コ主 D1 


I 本機のモードが 「 CD 」 にな0、 CD 1 
のな番号1か5演奏されます。 


CD 番号 


演奏経過時間 


CD ► 


. I Hfl おミュージック 

演奏が終わった巧番号は s ユージックカレンダーから消 
えまず。 


• CD 1 〜 CD 3 の演奏が終わると自動停止しまず。 


CD 3 今 CD 1 今 CD 2 の順に演奏し、自動停止しまず。 

なお途中に CD の入っていないトレイがあるときは、次の卜 
レイに移ります。 


►/■I ボタンを使って演奏ずるには 


CD 



-モードを 「 CD 」 に 
してから… 


巧!!/—ち ff 止 


巧す。^が表示されて 
いるトレイの CD から 
演奏びスタートします。 


• CD の番号と演奏状態の表示について 

CD トレイごとに CD の有無や演奏状態び分かります。 


C □テキスト対応の C □を入れると 
表のされます0 



演奏中は順番に点口し、 
一時停止中は点滅しま 
す。 CD び入っていない 
とき 「CD NO DISC 」 び 
表示されると消えます。 


これが点巧している 
トレイの CD が演奏 
になります。 


ボタンのランプち^ 
点巧になります^ 


くお知5せ> 

♦ 手順 2 の操作で CD トレイが出ているとき巳 D 1 ボタンを先に 
押ずと、 CD トレイがしまり1曲目から演奏がスタートします。 

♦ CD が入っていないとき ►/ H ボタンまたは CD 1〜 CD 3 のボ 
タンを巧すと 、 rCD NO DISC 」 が表示されます。 

• CD トレイをしめたとき、表示窓び r 一一:一一」表示中は全ボ 
タンを受け付けません。演奏時間び表示されてからとボタン 
を押して < ださい。 


回 






















































































演奏を停止するには 


CD テキストについて 


•途中で停止ずるには 



•一時停止するには 


演時 ff 止 



曲数と演奏時間び表示 
されます。 

全部の巧を演奏したと 
きは、自動停止します。 


演奏状態の表示と II び 
点滅します。ちラー度押 
すと、停止したところか 
ら演奏を再開します。 




rCD テキスト」は、今までの音楽 CD にア 
ルバムタイトルや曲名、アーティスト名 
などの文字情報を追加した、音楽 C □の新 
しい機能です。 

本機は英数字で rcD テキスト」データを 
表示します。また MD に録音すると、に □ 
テキスト」データのラちトラックタイト 
ルを一緒に記録します。 


• CD テキストの情報を見るには 

停止状態または演奏中にディスプレイ/キャラクターボタン 
(リモコンはディスプレイボタン）を押します。 


CD ピッチコント□-ルについて 


CD の演奏スピードを±12%の範囲で変えることびでさます。 
新巧を覚えるとさなどに便利です。 


本体 


リモコン 


CD ビッチコント□-ル 
速い+ 

ク U アー 

◎於 

遅ぃ-\ 

•音程を上げるときは… 


逸し、+ 



ランプ点灯 


CD ピッチコントロール 

の 

© 



' 巧ずごとに1%ずつ 
上びります。 


•音程を下げるとさは… 

遅 い一 

または ■巧ずごとに1〇/〇ずつ 


ランプ点巧 

標準スピードに戻すときは、ク U アーボタン（リモコンは 
OFF ボタン）を押します。 

(CD SPEED ±0〇/〇び表示されます） 


巧 


下びります。 



本体 


ディスプレイ 

/キャラクター 



_ I 巧番号と演奏時間 

リモコン ▲ 


デイスブレイ 



押すごとに選べます。 

13字を超える情報は 
スク□ール表示されます。 


ディスク名または 
トラック名 

VTRACK TITLE ) 


アーチスト名 

(PERFORMER) 


ジャンル 

(GENRE) 


ソングライター 

SONGWRITER 

(作詞家） 


コンボーヴー 

COMPOSER 

(作曲家） 

アレンジャー 

ARRANGER 
(編巧家） 

I 

MESSAGE 
(メッセージ） 


聞 

< 


〈お知5せ> 

■巳□テキストのデータび記録されていない項目は 、 「NO 
DATA 」 び表示されます。 


〈お知5せ> 

• 巳 D のワンタッチ録音、ベストヒット録音、 U スニングエ 
デイット録音の場合、ピッチコント□-ルを ON にしていて 
を解除され標準スピードで録音されます。 

• オプチカル再生(出力)の出力信号は、ピッチコントロールび 
ON のとさは出力されません。 


0 




































じ〇を聞< (ごづを) 


一番号順に操作しまず。一 


聞さたい CD 
のボタンを 
押します。 


演奏時間び 
表示された5 I 



2 聞きたい脚こ合わせ 
て数字ボタンを巧す 

の CZD CD 

の CZD CD 

CZD GD CD' 

MO I r+ioi 

•1 〜10巧目のとをは- •• 

I 1 I 〜 11〇1 までの 
希望するボタンを巧す。 

• 1 ] 巧目！;(上のとをは 
r + ioi のボタンのあと 
[ 1 ] 〜 い〇 ] ボタンを 
押す。 

例：1已®目 

〔+10〕岭 f 5 ] と押す。 

例： 20® 目 

广+1〇つ 時 厂 101 と押す。 

例： 2己®目 

1+101時 1+10) 時〔 5 I 

と押す。 

押したな番号が表示窓に表示 
され、ダイレクト演奏びスター 
卜します。 




か I 
.電源 

日 
© 
©I 

I 

I 」ビートランダムノ ー 7 ル I 

OOQ 

し プレィモ-ド J 
CD ピッチコントロール 

© こミ> ® 


r 1 1 12 ) f 3 ] 

の dD GD 

CZD CZD CZD 

— 



回 

X 妻 7 く h CD 苗音スタート 


回回回 

；ストヒット 



離 Victor 

XUD400R 

E CONTROL^ 


• 演奏中も別の®に変更でさまず。 

聞きたい曲の数字ボタンを押してください。 

押した曲ま号に表ホび変わり、曲の頭から演奏びスタートし 
ます。 

〈お知 5 せ> 

• 应巧ボタンだけではダイレクト演奏はでをません。必ず 
CZD - CZD のボタンと併用してください。また 、 MIX PRO ¬ 
GRAM 1 〜3や RAMDOM び表示されているときち、ダイレ 
クト演奏はでさません。 U モコンのノーマルボタンを押して 
取り消しておいて < ださい。 

• 背面のメーク接点で r 操作ボタン無効」に設定してあるとき、 
本機前面の操作ボタンや U モコンの操作ボタンを押ずと 
「 LOCKED 」 び3秒間表示されまず。 




回 


I I 

早戻し 早送り 



早戻し 


早送り 


演奏中に押し続けると、早送り•早戻しがでをます。 

早送り■早戻し中も音が出ますので、聞きたい所で指を離し 
ます。►►ボタンを巧し続けると、次の曲に D ) に移ります。 


本体 


前の巧の 
頭出し 



次の曲の 
頭出し 


胃巧 


前の曲の 
頭出し 

演奏中に巧すけ 
その巧の頭出しノ1 


次の曲の 
頭出し 


-本体の場合、ジョグダイヤルを回すごとに前後の曲の頭出し 
がでさまず。 I 」モコンのとさは W または W ボタンを「ポ 
ン」と巧します。演奏中にジョグダイヤルを方向に回す 
か、またはリモコンの W ボタンをくり返し巧すと、次の CD 
に移りまず。 


他の人が、 CD の出し入れをでをないよラに CD トレイ 
を n ックでさます。電源 r 切(スタンバイ）」のとさ■(停 
止)ボタンを巧しながら CD 1の全ボタンを同時に巧し 
よす 0 


表示窓に 「 LOCKE 己」 
び3秒間表示され、巳 D 
の出し入れびでをな< 
なります。解除すると 
きは、もう一度同じ操 
作をして < ださい。 
「 UNLOCKED 」 び3 
秒間表示されます。 



電源 r 切（スタンバイ)」のとき 
同時に押します。 


チャイルド□ック中に CD ] 〜 CD 3 のいずれかの全 
ボタンを押ずと 「 LOCKED 」 が3秒間表示されまず。 


リモコン 


チャイルド□ックについて 


巧の頭出し（スキップ) 


r ， 

聞きたい曲か 5 演奏 （ダィレクト 演奏） 

k _ A 

■ 

曲の早送り.早戻1 

k _ 

1 

し（サーチ） 

_ A 


1」モコンの数字ボタンを押すと、聞をたい曲から演奏するこ 
とびでをます。 


ク 


CD1 〜 CD3 ボタン 
のいずれかを巧す 


本体 


昇 


骨巧 



リモコン 


= CD 1 


で 

© © © 













































































ピ—卜演奏（リモコンを使います) 


ンダム演奏 


户ピ-^； -本機のモードび 「 CD 」 のとを、リモコンの 

リピートボタンを押すと、 U ピート演奏の 
/ \ モードび還べます。押すごとに表示窓に表 

1*—^ 示されまず。 


n REPEAT ALL :全トレイの CD © 

全曲リピート 

リピート演奏の 
モー ドお除 

[ U ピート表示び消える] 


REPEAT 1 : CD の1曲 U ピート 

\表示されまず 


CD 1〜 CD 3 ボタンまたは►ボタン(本体は ►/ 11ボタン)を 
巧すと、選んだ U ピート演奏のモードでくり返し演奏されます。 



ノー 7 ル 
ボタン 


本機のモードび 「 CD 」 のとさ、本体のプレイモードボタン 
またはリモコンのランダムボタンを押すと、無作為な順ま 
で演奏ずるモードにずることびできまず。 


本体 


プレイモード 



' 停止状態のとさ 
巧す 





ド W ! j I ^ hif Pi mI 

lI* l!* I I じ EI* し I hi > 
i i ■、U U i ■、i i i i f 

n r 、 广 1 1 、口广 IKH 
广ド.' ■ ■ ~ r " 口 "一 

r. AI I p.I. j 

R n N i j リ門 


この表示を選ぶ 


MIX プ□グラム 
演奏のモード 


ランダム演奏の 
モード 


聞 

ぐ 


リモコン 


ランダム 

^ I I P . L J 

R M F'h i .1 i i ri 


-停止状態のとさ 
巧す 

► /II ボタン （ U モコンは►ボタン）を押すと、ランダム演 
奏びスタートします。 



i ランダム演奏のモードを解除ずるには 

停止状態のとさ本体のプレイモードボタンを押ずと、 
「 RANDOM 」 表示び表示窓から消えて解除されノーマル演奏 
になります。 

U モコンの場合は、ノーマルボタンを 
押すと解除することびでさます。 


ノ ー7 J レ 



〈お知5せ> 

■ U ピート演奏のモードやランダム演奏のモードは、本機の 
モード(に□」または 「 MD 」） に関係なく還べまず。また本機の 
モードををえてち残ります。使い終わったらリピート演奏の 
モードやランダム演奏のモードを解除しておさましよラ。 


回 














































じ〇を聞< (ごづを) 


一番号順に操作しまず。一 


CD に名前をつける -CD テキスト対応!•ソかの CD にタイトル名やアーティスト名び最大 32 文字でつけ 5 れまず。一 


1 3 - 1 . 5 - 12.6 4 



3 - 2 ' 5-2 


7名前をつける CD を選ぶ 

例： CD 1 のとを -CD の演奏中または停止状態の 

どちらでを名前をつけることび 
でさます。 ノーマル 演奏の モー 
ドになっていないと、 名前をつ 
けることはでをません。 



2 タイトルボタンを押ず 


タイトル 




名前びついていると去は 
表示されまず。 


-タイトル名の入カモードになりまず。 


2 ジョグダイヤルで項目を選びセット 
ボタンを押ず 



セット 



DISC TITLE :タイトル名の 

入カモード 

パフォーマー 

PERFORMER :アーティスト名の 
A 入カモード 

GENRE :ジャンル（種類）の 

入カモート 

- PERFORMER または GENRE を選ん 
だときは、名前びついていないと 「NO 
DATA 」 び表示されます。 

\ I / \ I / 



カーソル（点滅）入力される夕字（点滅) 


•ジャンルを選んだときは、セツトボタンを押したあと 
吟^ページの手順 4 へ進みます。 


ノ 


〈お知 5 せ> 

•名前は、最大で 20 日枚まで本機に ><モリーでをまず。その CD 
を入れるとつけた名前が表示されます。 

• CD につけたディスクタイトルは、 MD に録音時に MD の卜 
ラックタイトルにコピーされます。 



• タイトル名またはアーティスト名の入力のとさ 




4ディスプレイ/キャラクターボタン 
で夕宇の種類を選ぶ 

ディスプレイ 

/キャラクター 

[-► カタカナ 

典 

♦ 

Tj 

英大文字/記号 

n 

♦ 

- 押すごとに 

英小文字/記号 

変わります。 

♦ 


1— 数字 

•詳しくは吟过ぺージ「文字配列表」参照 


5ジョグダイヤル今セツトボタンで名 
前を入力する(最大32夕字まで） 


七ツト 



①艾字を選び… ©確定する 

例；タイトル名のとさ（サザンと入力） 



1 过 S: 


-間違えたとさは訂正ボタンで取り消します。 

-手順 4 と 5 のくり返しで好きな名前を入力します。 

' 途中の文字を消したいとさはボタンでカーソルを合 
わせ訂正ボタンを押します。そのあと文字を選びセット 
ボタンを押すと、文字の修正びでさます。 

' スぺース（空白）を入れるとさは、入力中に ►► ボタン 
を押ずか、またはジョグダイヤルで（空白）を選びます。 
_ y 





• タイトル名またはアーティスト名をつけ終わった日 


6 タイトルボタンを押す 



「 ED :[’「]:卜ぶ」び表示されます。 
名前びメモ U — にに記録されまず。 
アーティスト名をつけるとさは、手 
順 2 から操作をくり返します。 


〈お知 5 せ〉 

•操作を途中で止めるときは ••• 

■(停止)ボタンを押します。停止中のときは ►/ ll ボタンを押 
しす〇 

• 電源コードを抜いた状態（または停電）になってち約]時間 
は、 CD につけた名前をメモ U — しています。1時間じ(上その 
ままにしておくとメモ U — した内容は、消えてしまいますの 
でごを意ください。 












































































































• ジャンルの入力のとき(到ぺージ手順 3 に続いて…) 


4ジョグダイヤルでジャンルを選び 
セツトボタンで確定する 



①ジャンルを選び'' 


■ ジョグダイヤルをちに回したとを 


アダルト 


3ンテンポラ U — 


②確定する 


オルタネイティブ 


ADULT CONTEMPORARY ALTERNATIVE ROCK 

t 

NO DATA 


ワールド 5 ュージック 

WORLD MUSIC 

t 

スボークン ワード 

SPOKEN WORD 


SOUND TRACK 

t 

サウンド イフェクト 

SOUND EFFECTS 

t 

RHYTHM EFFECTS 

t 

□ック ミュージック 

ROCK MUSIC 

t 

レゲエー 

REGGAE 


RAP 

t 

ポップ 2 ユージック 

POP MUSIC 


OPERETTA 

t 

オペラ 

OPERA 

t 

NEW AGE 和 


チルドレンズ s ュージック 

CHILDRENS MUSIC 

I 

クラシカル 

CLASSICAL 

I 

コンテンポラ u — ク u スチヤン 

CONTEMPORARY CHRISTIAN 


COUNTRY 

I 

ダンス 

DANCE 

イージー u スニング 

EASY LISTENING 

I 

ェ□テイツク 

EROTIC 


フォーク 

FOLK 

I 

ゴスペル 

GOSPEL 


HIP HOP 


JAZZ 


ラテン 

LATIN 


5 ュージカル 

MUSICAL 


. ジョグダイヤルを回すごとに、27種類の中から選べま 
す。14ケタじ(上のジャンルはスク□ール表示されます。 


タイトルボタンを巧ず 



- rEDITING 」 が表示されます。 
名前が^モリーにに記録されます。 


〈お知5せ> 

♦ メモリーににメモリーしたジャンルを取り消ずには 

ジョグダイヤルで 「 N 日 DATA 」 選びセツトボタン吟タイ 
トルボタンと押すと、取り消されます。 

別の種類を選び上書きで記録し直すこともできます。 









MD を聞 < 


一番号順に操作しまず。一 


全部の曲の演奏 


録音時間 〇 

モードランプ と 



3 


y MD を入れる 


ラベル面を上にし、ち 
印ち向に差し込むと電 
源び入り自動的に中に 
引さ込まれます。 

本機のモードび 「 MD 」 
だったときは 、 「TOC 
READING 」 と 1 ° ~~ I 
び表示され、 MD び入つ 
ていることを表しまず。 
巧数と演奏時間び表示 
されます。 



ラベル面を上にし、> または。 
の表示に従って入れる。 


2 MD ボタンを押して本機のモードを 
「 MD 」 にずる 


MD 



ランプ点巧 


演奏時間表示： 3秒樹こ1曲目の 

演奏時間に変わります。 
曲数表示： 3秒後に巧番号]\ 

に変わ0ます \ 



S ユージックカレンダー 


2 ►/ II ボタンを巧ず吟演奏スタート 


靑 




曲番号1から演奏び 
スタートします。 

演奏経過時間 




M M » 1510 e 3 0 化 


JJJJJJJJJJ 

_sj_7j_8j_9jjiaj 

」」」」」 

」」」」」 


• 演奏び終わつた曲番号は S ユージックカレンダー 
か5消えます。 




(^MD が入つているとさは 



電源び入り、 
演奏び スター 
卜します。 


• MD を取り出ずとさは 


取出し 



MD のとボタンを押します。表示窓に 「MD 
EJECT 」 び表示され、 MD び出てきます。 
「MD N 0 DISC 」 表示になり1° ~~ I の表示 
は消えます。 

電源「切（スタンバイ）」のとをでを取り出 
しびでさます。 

この場合、 MD び出てくると、電源は自動 
で切れます。 


〔MD の再生モードについて 


MD は録音したとさの録音モードに従って演奏されます。 
演奏び始まると、録音時間モードランプび点灯し、その MD 
の再生モードを表します。 


う|/ :本機でステレオ録音した MD または MDLP に対応 

• - O ' していない MD レコーターで録音した MD のとさ 

げ2 

.-0- :ステレオ2倍長時間録音した MD のとき 

/ I \ 

Lli >4 

._ o _. :ステレオ4倍長時間録音した MD のとさ 

/ I \ 


〈お知5せ〉 

• 停止時は、録音ポーズ/録音時間切換ボタンで設定した録音 
モードを表示します。 


• 全部の巧の演奏が終わると自動停止しまず。 

































































































演奏を停止するには 


i 示窓の表示を変えるには 


3 


•途中で停止ずるには 



曲数と演奏時間び表示 
されます。 

全部の巧を演奏したと 
きは、自動停止します。 




演奏状態の表示と II び 
点滅します。ちラー度押 
ずと、停止したところか 
ら演奏を再開します。 


〈お知5せ> 

• 未使用の MD を入れると… 

「MD BLANK □旧 C 」 び表示され演奏はできません。 

■ MD び入っていないとさ本機のモードを 「 MD 」 にすると、 
「MD N 0 DEC 」 び表示されます。 


本体 リモコン 


ディスプレイ 

/キャラクター デイスブレイ 



ディスプレイ/キヤラクターボタン （ U モコンはディスプレ 
イボタン）を使いまず。 

押ずごとに次のよラに変わります。 


■停止状態のときは 

1—► 1 曲目の演奏時間 

I 

全曲の演奏時間 

残量時間 （ REMAIN ) :再生専用 MD は0日表示 

I 

I — ディスク名 ：記録されていない MD は 

N 0 TITLE 表示 


本体のジョグダイヤル(または U モコンのボタン)で® 
を選んでいるとさは 


[ 


巧ま号と曲の演奏時間 


曲 名 


:記録されていない MD は 
N 0リ下に表示 


I 演奏中は 


C 演奏中の曲番号と曲の経過時間 

曲 名 . 記録されていない MD は 

N 0 TITLE 表示 



























MD を聞 < (ごづを) 


-番号順に操作しまず。一 


聞きたい曲か！5演奏 (ダイレクト演奏） 



曲の早送り*早戻し (サーチ） 


U モコンの数字ボタンを巧すと、聞をたい曲から演奏するこ 
とびでさます。 


本体 


U モコン 


ク 


の/1 
.電源 

日 

；© 

I 


CjJ i±j CiJ 
nn のの 

CZD 回回 

— 

u ピートラタムノーマル 

fZHUHUh 

^ -ブレイモード- - 

CD ビッチコントロール 

© ® 

n ©9 

いのゾ5ル 


回 I 

筑が 


厂一） r …1(…1 

CD 沒音スタートベストヒット 

IDO 


デジタル CD ライン 7イク 

0000 

録宜ボ ー ブ 

广 ） 


h •ラック 

マ-モンク録音ストップ録音スタート 

〇 ロロ 

. 给 I Victor 


MD ボタンを押し 
て本機のモードを 
「 MD 」 にずる 

MD 

wdW -み- ◎ 



ランプ点灯 


I 演奏時間が 
ス: J 表示された 5 ^ 


2 開きたい巧に合わせ 
て数字ボタンを巧す 


I 方 


CjJ LJJ CjJ 
CZD CZD CZD 
CZD CZD の ’ 

QE L ± I 0] 

•]〜1 日な目のとをは 

I 1 つ〜 I 10) までの 

希望するボタンを押す。 

• 11曲目故上のときは--- 
[+1〇1 のボタンのあと 
[ 1 卜广 10 J ボタンを 
巧す。 

例：1己曲目 

f+ioWQs ) と押す。 

例： 20曲目 

1+10 J 時 い〇 ] と押す。 

例： 2已曲目 

1+101時 r + ioi 時 15 J 

と巧す。 

押した巧番号が表示窓に表示 
され、ダイレクト演奏びスター 
卜します。 



早戻し 早送り 早戻し 早送り 


演奏中に押し続けると、早送り■早戻しがでさます。 
早送り•早戻し中ち音が出ますので、聞さたい所で指を離し 
ます。 


巧の頭出し (スキップ) 


本体 



前の巧の'^ •. / ^次の曲の 

頭出し頭出し 


リモコンI 

两凤 

r\ n 

前の巧の：欠の巧の 
頭出し 頭出し 

("演奏中に}甲すと、 

その曲の頭出り 


本体の場合、ジョグダイヤルを回すごとに前後の曲の頭出 
しびでさます。1」モコンのとさは w または W ボタンを 
r ポン」と押します。 


• 演奏中も別の®に変更でさまず。 

聞きたい曲の数字ボタンを押してください。 

押した曲ま号に表示び変わり、巧の頭から演奏びスタートし 
ます。 


〈お知5せ> 

• 应 D ボタンだけではダイレクト演奏はでさません。必ず 
CZD 〜 G 幻のボタンと併用してください。また MIX PRO ¬ 
GRAM 1 〜3や RANDOM び表示されているときを、ダイレ 
クト演奏はでをません。 U モコンのノーマルボタンを押して 
取り消しておいて<ださい。 


固 





















































ピート演奏 (リモコンを使いまず) 


ンダム演奏 


IJ ピート 



本機のモードび 「 MD 」 のとを、リモコンの 
U ピートボタンを押すと、 U ピート演奏の 
モードび選べまず。押すごとに表示窓に表 
示されます。 


I - ► REPEAT ALL : MD の全曲 U ピート 

U ピート演奏の 
モード解除 

山ピート表示び消える] 

言 

■ - REPEAT 1 : MD の laU ピート 

表ホされまず 


►ボタン（本体は ►/ II ボタン）を押すと、選んだリピー 
卜演奏のモードでくり返し演奏されます。 



U ピート 
ボタン 

ランダム 

ボタン 


ノー 7ル 
ボタン 


本機のモードが 「 MD 」 のとき、本体のプレイモードボタン 
またはリモコンのランダムボタンを押すと、無作為な順番 
で演奏ずるモードにすることがでをます。 


本体 


プレ - r モード 



-停止状態のとさ 
押ず 



卜 "KU^KH 門 ' 

PF : 日百 KFiil : MIX プ□グラム 
演奏のモード 

r ■■广 I 1—1 广 I 1—1 isi 

~ . I I n P ： n n J 


RANDOM :ランダム演奏の 
モード 


この表示を選ぶ 


U モコン 


ランダム 



• 停止状態のとさ 
押す 


广 I I— I !■ i r\ I—I 

Ps n i'i L/ U i'i 


聞 

< 


► /I I ボタン （ u モコンは►ボタン）を押すと、ランダム演 
奏びスタートします。 


• ランダム演奏のモードを解除するには 

停止状態のとさ本体のプレイモードボタンを巧すと、 
旧 AN DO M 」 表示び表示窓から消えて解除されノーマル演奏 
になります。 

U モコンの場合は、ノーマルボタンを 

押すと解除することびできます。 1^1 


〈お知6せ> 

■ U ピート演奏のモードやランダム演奏のモードは、本機の 
モード(に D 」 または 「 MD 」） に関係なく選べまず。また本機の 
モードををえてを残ります。使い終わったら U ピート演奏の 
モードやランダム演奏のモードを解除しておさましよラ。 


















































MIX プ□グラムミ寅養 一番号順に操作しまず。一 


プ□グラム番号 

I 

6■川30 20 1S 10 S 3 〇化 


セット 



例：プ□グラム1のとを 予約の順番 


3セツトボタンを巧ず 


4ジョグダイヤルでプ□グラムソース 
を選びセツトボタンで確定ずる 



MD 


CD 1 


CD 2 


CD 3 


ジョグダイヤルを左ち向に 
回すと逆に選べます。 


セットボタンを巧すと、予約の順番と 
ffi 番号が点滅します。 


J 


〇 プレイモードボタンでプ□グラム 
モードを選ぶ 


プ レイモード 


停止状態の 
とを巧す。 


r 

髮熱レ霧 

L 


MIX PROGRAM 1 :プ□グラム1 

\ 

MIX PROGRAM 2 :プ□グラム2 

\ 

MIX PROGRAM 3 :プ□グラム3 


RANDOM 

予約されていないとをは、「 N 0 PROGRAM 」 び表示 
されまず。 


1 プ□グラムしたい MD と CD を入れる 


' 入つていない MD や CD をプログラムしても演奏でさ 
ません。なのプログラムに移りまず。 


• プ□グラム！〜3にそれぞれ最大1巨巧まで予約できます。 MD と CD 1〜 CD 3 は任意に選べまず。 

1 4 - 1 ' 5-1 2 



7 3 . 4 - 2 . 5-2 


國 


♦予約した曲の演奏び終わると、自動停止します。 

プ□グラム2と3も同様の手順で操作できます。 

• プ□グラムモードを通常の状態(ノースレミ鎮)に戻ず口よ 


本体 


プレイモード 


表示窓に演奏時間 
び表示されるまで 
<り返して押す。 


ソー7ル 



巧すだけで演奏時 
間の表示に変わり 
ます。 


リモコン 


£；ジョグダイヤルで曲を選びセット 
ボタンで確定ずる 

セット 




②確定する 


予約1に MD の2曲目を選ぶと 

\ I / \ I 


'■予約！ 


セツトポタンで確定ずると 




''予約2 


ミュージックカレ 
ンダーに曲番号が 
表示されます。 


Q 4と5をくり返ず (最大1己巧まで可能） 

- MD だけまたは CD だけプ□グラムずることちでさます。 


7 ►/ II ボタンを押ず今 MIX プ□グラ 
ム演奏スタート 


演奏び終わった曲の巧ま号は、 
ミュージックカレンダーから消えま 
すび演奏び終わると表示されます。 


7 T 
























































































〈お知 5 せ > 

■実際にはない巧ま号をプ□グラムすると、その巧は演奏時に 
スキップされます。 

• 予約を確認するには 

予約中に予約内容をお認したいときは、■(停止)ボタンを押 
したあとジョグダイヤルでお認します。 

■予約を取り消すには 

訂正ボタンを押します。「 N 0 PROGRAM 」 び表示されると 
取り消されます。 

• プ□グラムした内容は、 MD や CD を取出してをメモ U - さ 
れています。電源を r 切(スタンバイ)」にしても取り消されま 
せん。 

取り消すときは、本体の訂正ボタンを押してください。 

• 電源〕ードを抜いた状態(または停動になっても約]時間 
は、プ□グラムした内容をメモ U — しています。1時間 L ツ上そ 
のままにしておくとメモリーした内容は、消えてしまいます 
のでごま意ください。 

• タイマー再をのとさ MIX プログラムモードで曲を予約して 
おくと、電源び入ったとき MIX プログラム演奏になります。 
• プログラムしないで ( U モコンは ►) ボタンを押す 
と、 ノーマル 演奏になります。 


聞 

< 


固 



録音する前に 


録音の種類 


サンプリングレートコンパ’一夕一について ） 


本機では、(下の已種類の録音びできます。 

• マニュアル録音 （ I 型! ぺージ） 

録音ソースのいずれか一つを逞んで録音します。 

-デジタル 

■ CD (CD1 〜 CD3) 

-ライン 
. マイク 

• CD のワンタッチ録音 （型 J ぺージ） 

CD を選び CD 録音ボタンを押すと、ワンタッチでまるごと 
録音でをます。 

• CD のベストヒット録音 （ 动ぺージ） 

ベストヒットボタンを押すと、 CD1 〜 CD3 の1曲目だけ 
を録音することびでさます。才 U ジナルのヒット曲集び作 
れます。 

• CD のリスニングエディト録音（國ぺージ） 

CD を選びリスニングエディトボタンを押ずと、好さな曲だ 
けをプ□グラムして録音でさます。 

•ミキシング録音 （I 型) ぺージ） 

CD+ ライン、 CD+ マイク、ライン+マイクのいずれかの組 
み合わせで'キシング録音びできます。 

<お知6せ> 

• ライン入力とマイク入力、 S キシング録音はアナ□グ入力で 
の録音になります。録音入力のレベル調節び必要になります。 
■誤消去防止つまみを開いた状態の MD で録音操作をすると、 
の侶巳 PROTECTED」 び3回表示され録音にはなりません。 


トラックマークをつける ^ 

MD には、巧ごとの頭の部分に頭出しのためのマークびつい 
ていまず。これをトラックマークといい、トラックマークと 
トラックマークの間び曲としてみなされます。 

本機は、このトラックマークを録音中に自動 （AUTO) でも 
手動 (MANUAL) でをつけることびでさます。 

切換えは、停止中または録音中に U モコンのトラックマーキ 
ングボタンを使います。なお、 CD のシンク□録音時は自動で 
トラックマークびつさます。（吟 1 聖]〜凹ページ参照） 

自動 


こ Ui„ 手動 

-押すごとに 
変わります。 

• 自動 ( AUTO ) のときは 

-デジタル録音時： 録音ソースのトラックびをわると、自 
動的にトラックマークびつさまず。 

-アナ□グ録音時 ：録音ソースの無音状態び3秒1；(上続くと、 
自動的にトラックマークびつをます。 

• 手動 ( MANUAL ) のときは 

録音中に好きなところで、本体のセットボタンを押して卜 
ラックマークをつけます。 



トラック 

マーキング 



本機はサンプリングレートコンバーターを内蔵していますの 
で、録音ソースのヴンプ U ング周波数* * (32kHz、44.1 kHz、 
48kHz) に関係なくデジタル信号のまま 44.1 kHz で録音さ 


れます。 


CS/BS 巨 モー K 
または DAT 


CS / 日 S A モード 


48 kHz 


32 kHz 


CD または MD 


44.1 kHz 


; ヴンプ U ン グレー トコンノ く ーター 1 


44.1 kHz 


* サンプリング周波数とは… 

信号をデジタル化するには、その波を細かく分解します。この分解 
を1秒間に何回するのかを表した数字でず。例えば、ヴンプリング 
周波数 48 kHz な5、1秒間に48,000回、波を分解しているとい 
ラことです。 


3 


マイクの接続について 


標準プラグ仕様のマイクを使用しまず。 

別売のマイク （ MV - K 8 -日など） 




麵 1111 


^=4 


を目.3標準プラグ 


7イクにスイッチがある 
とさは「日 N 」 にします。 


(^ MD のステレオ長時間録音について 


今まで MD の長時間録音は、モノラル2倍長録音でしたび、本 
機はステレオのまま2倍長時間録音または4倍長時間録音び 
できます。録音ソースや、録音ち式に関係なく設定できます。 
また1枚の MD に異なる録音モード （SP、LP2 または LP4) 
の曲を混だて録音することもでをます。 

停止状態のとさ、録音ポーズ/録音時間切換ボタンを押して 
選びます。 



' 巧すごとに 
録音モードび 
選べます。 


SP 

ホ 

SP2 

ホ 

LP4 

ホ 


標準の ステレオ 録音 
ステレオ 吕倍長時間録音 
ステレオ 4倍長時間録音 


〈お知6せ〉 

■本機でステレオ2倍長時間録音または4倍長時間録音した 
MD の曲は、 MDLP に対応したステレオ長時間再生機能を備 
えた機器 L ソがでは演奏できません。 

表お窓に LP :び表示され無音状態になります。演奏び可能な 
MDLP に対応した機器では、 LP : は表示されません。 


録音について知つておいてほしいこと ) 

•途中まで録音してある MD の場合、その終わりを自動のに 
探して録音されます。 

新たに録音し直すときは、 ALL ERASE (今 型!ぺージ参腻 
で全部の巧を消してから録音してください。 

• MD には最大吕已4曲まで録音できまず。 

• MD は通常ステレオで録音されまず。 


















































マニュアル録音 


一番号順に操作しまず。一 


録音ソース（デジタル、 CD 、 ラインまたはマイク）のいずれか一つを選んで録音します。 



f アナ□グ、 
I 入力のとさ j 


録音用の MD を入れ本機のモードを 
「 MD 」 にする 


-ラベル面を上にして差し込みまず。 


2 録音ポーズ/録音時間切換ボタンを巧し 

て録音モードを選ぶドの間'録音ポ-う 


七ボ-ズ 

スタート 

%音時間切換 



/ランプ点滅 

-録音.表示窓にび表示されます。 

録音ソースセレクトのランプび全 
て点滅になります。 

/録音ソースセレクトのランプび、 

I 消えていたとさ ] 

SP —► LP2 —► LP4 


巧すごとに録音モードび選べます。 


ク録音ソースを選ぶ(いずれか一つ） 



み'-- 





ニモゾノク 


デジタル 

CD 

ライン 

マイク 


点滅 


録音ソースセレクト 


A 


同じボタンをちラー度 
巧すと、取0ミ肖すこと 
びでさます。 


-デジタル：オプチカル録音端テに接続した機器の音を録 
音（デジタル入力） 

デジタル優先になっていますので、化の録音 
ソースを選んでいたとさもデジタルを還択す 
るとデジタル入力のモードになります。ちラ 
一度巧すと、元の録音ソースに戻りまず。 

• CD :巳 D 1〜巳03に入れた巳 D を録音* 

•ライン：ライン録音端テに接続した機器の音を録音 
(アナ□グ入力） 

•マイク：マイク端テに接続したマイクからの音を録 
音（アナ□グ入力） 

• 選んだ録音ソースのランプび点なに変わり、他は消灯し 
ます。 

• アナ□グ入力の場合、録音レベルの調節びできまず。 

ピッチコント□-ルび ON のとさはアナログ入力、 OFF で 
CD のみ録音するとさはデジタル入力になります。 


4アナ□グ入力の場合、録音レベルを 
調節ずる 


I いちばん大定な音び入力されたとを、 
レベルメーターび OdB 表示を超えない 
音量に調節する 'X 

► L—————— 

_-00 40 30 201510 6 3 0 dB 


应表示（赤色）び連続して点：0 
すると、ひずんだ音で録音されます/ 



与録音ソースの音を出ず 

-巳 D の場合、 CD 1 ボタンを巧すと巳 Dl « fCD 2 ♦巳 D 3 
の順に録音でさます。 


6 録音スタートボタンを押ず叶録音 
スタート 


^ランプ点口 
■ 録音— 




MU II 

ポーズ 

スタート 

1 


び 


|^TOC(REC] I 


録音時間切換 


W 


にをわると録音が始まりまず。 


• MD の録音び終わると 

rUTGC URITiMiBJ 表示のあと自動停止しまず。 

•録音を途中でやめるとさは 

録音ストップボタンを巧します。 

〈お知6せ> 

■先に録音ソースを選んでから録音ポーズにすることをでを 
ます。 

•「DIGtAL IN UNLOCK 」 びスクロール表示されるときは才 
プチカル録音端テびソース機器と接続されてしほせん。接続を 
お認してください。 

• デジタル入力の場合、デジタルのままで録音されまず。録音レべ 
ルの調節は必要あ 0 ません。表示劇こ IdigitalI び表示されます。 

• C □の場合、1」ピート演奏のモードび REPEAT 1になっている 
と、最初の1曲のくり返し録音になります。 U ピート演奏のモー 
ドを解除しておいてください。 

• MD の録音び終了すると 「 UT 日 C WRITIN 引び表示されま 
す。表示中に他のボタンを操作すると、 MD び使えなくなる恐 
れびあ0まず。 

必ず 「 L!TGC URITINGJ の表示び消えてから、次の操作をし 
てください。 




お買い上げの状態では録音ソースび 「 CD 」 になってお 
ります。ラインまたはマイク入力の録音をするときは、 
いったん CD ボタンを押してランプを消なさせてくださ 
し、。そのままラインボタン（またはマイクボタン）を巧 
すと、ミキシング録音のモードになります。 


録音ずる 










































































































CD のワンタッチ録音 -番号順に操作しまず。一 


4 CD 録音ボタンを押す-►録音スタート 


• CD の演奏と MD の録音び一緒にス 
タートします。これをシンク□録音と 
いいます。1曲目から録音されます。 



ランプ点な 


-.：： 

_ 

1,喫、 

ご二三;;^ 


録音中の巧の 
残り時間 


Irocpi 


MD の録音残量時間 


17^豐型马 


\ DIGITAL が表示されます。 


画 


• CD の録音は、デジタル信号のまま録音されまず。 

曲の変わり目に自動的にトラックマークびつけ S れ、曲 
番号ち変わります。 

• 録音ずると、 CD につけた名前（ディスクタイトル）び 
MD のトラックタイトルにコピーされまず。 CD テキス 
卜対応の CD の場合は、トラックタイトルび MD の卜 
ラックタイトルにコピーされまず。 

MD の録音が,終わると 

rUTCiC iMRITIN 日」 表示のあと自動停止します。 

CD の演奏び終わったとさを自動停止します(なのトレイの 
CD に移ります)。 


〈お知5せ〉 

• MIX プログラム機能で曲をプログラムしたあと CD 録音ボタ 
ンを押すと、 CD のプ□グラム録音びでさます。 

• CD または MD び演奏中は、録音でさません。 

• CD 録音ボタンを押すと、本機のモードと録音ソースは自動 
で rCD 」 に切り換わります。したびって録音したし) CD び還ま' 
れているとをは、そのまま録音できまず。 

• ピッチコント□ールび ON になっていてち、解除され標準ス 
ピードで録音されまず。 

• リピート演奏のモードを REPEAT 1 にして録音すると、最初の 
1 a をくり返し録音でをまず。この場合、曲の終わりにトラック 
マークはつさません。全体び一つのトラックになりまず。 

• MD の録音び終了すると rUT 日 C : WRIT :[ N 日」び表示されま 
す。表示中に他のボタンを操作ずると、 MD び使えなくなる恐 
れびあります。 

必ず ruT 0 C URITINGJ の表示びミ肖えてから、なの操作をし 
てください。 


2 

I 



1-2 


• 録音中の曲番号を確認するには 

ディスプレイ/キャラクター0」モコンはディスプレイ）ボ 
タンを押します。 


本体 


/牛ヤラクター 



巧すごとに変わり 
ます。 


録音中の曲の I 
残り時間 I 


MD の録音残 量 時間 


CD を号と曲番号 ► MD の曲ま号 

(3 巧間だけ表示） 


■録音を途中でやめるには 

■(停止)ボタンを押します。 

rUTLiC ： URITIHGI び表示されたあと、録音び闽除されます。 


• CD の演奏と MD の録音び一緒にスタートします。デジタル録音のため録音レベルは、調節できません。 



3録音ポーズ/録音時間切換ボタンを押し 


て録音モードを還ぶ 


この間、録音ポース 
のままです 


-ぞ 


-ランプ点滅 


録音 


ボーズ 


SP —► LP 2 I 


LP 4 


スタ—卜 


/ 録音時間切換 


押すごとに録音モードび選べます。 


2 録音用の MD を入れる 

-ラベル面を上にして差し込みまず。 


1 録音したい CD を選び止めておく 

例： CD 1 を録音ずるとき 


• 選んだ CD のみび 
録音でさます。 


ランプ点な 




»3 一 

--^猶 


- 

"S 一 

- - 

- 

» I 

で逆 


U モコン 




4 . 


巨 I 

1111 

を箇を 


rb 

I 


P 复◎な 

緣 ◎ 


3 














































































CD のペストヒット録音 


一番号順に操作しまず。一 


巳 D の1曲目だけを MD に録音できます。デジタル録音のため録音レベルは、調節できません。 

5 12-1 3 



1 録音したい順に CD 1 〜 CD 3 に CD を 
入れる 

-録音び終わった巳 D は、他の曲を録音中に入れ換えるこ 
ともできます。交換した巳 D は、最後の CD のあとに録 
音されます。 


ク CD 1 ボタンを押して CD 1 を選び止 
めてお< 

例： CD 1 か5録音ずるとき慮細こ録音したい CD ) 


3-cni 



7 T 


ランプ点な 


ク録音用の MD を入れる 

-ラベル面を上にして差し込みます。 


4 録音ポーズ/録音時間切換ボタンを巧し 
て録音モードを選ぶ r この間、録音ポーズ^ 

のままです J 


/ランプ点滅 
-録音 



SP —► LP 2 I 


LP 4 


スタート 


録音時間切換 


巧すごとに録音モードび選べます。 


ベストヒットボタンを押ず呼録音 

スタート 



ランプ点な 


- CD の演奏と MD の録音（シンクロ 
録音）びスタートします。 C □の1 
曲目のみ録音されまず。 

1曲目の巧り時間 MD の録音巧量時間 


邊’ 


1 た ‘…。 II 〜 

しご若… 


JJJJJJJJJJ 

_6J_7J_8JJJJ10| 

」」」」」 


\DIGITAL が表示されまず。 

■ CD の録音は、デジタル信号のまま録音されまず。 
ffi のをわり目に自動的にトラックマークがつけ S れ、曲 
番号ち変わりまず。 

• 録音ずると、 CD につけた名前(ディスクタイトル)び MD 
のトラックタイトルにコピーされまず。 CD テキスト対 
応の CD の場合は、トラックタイトルび MD のトラックタ 
イトルにコピーされまず。 

• MD の録音び終わると 

rUTQC WRITING 表ホのあと自動停止します。 

最後の CD の演奏び終わったときを自動停止します。 

■録音を途中でやめるには 

■(停止)ボタンを巧します。 

rUTGC WE IT I N 引び表示されたあと、録音び解除されます。 

〈お知5せ> 

• ベストヒットボタンを巧すと、本機のモードと録音ソースは 
自動でに D 」 に切換わります。 

■ ピッチコントロールび ON になっていてち、解除され標準ス 
ピードで録音されます。 

■ I 」ピート演奏のモードは解除されます。 

• MD の録音び終了すると 「 UT 日 C WRITIN 引び表示されま 
す。表示中に他のボタンを操作すると、 M □び使えなくなる 
恐れびあります。 

必ず 「ij T 0 C i . i.i R IT IH 日」の表示び消えてから、次の操作をし 
て < ださい。 

■ 本機はマイコンの働さで、多くの動作を行っております。 
万一、どのボタンを押してもうまく動作しないときは、一 
度電源コードをがし、しばらく待ってからつなざなおして 
<ださい。 


録音ずる 


图 


































































































CD の y スニングエディツト録音 -番号順に操作しまず。一 


• 好さな曲だけをプ□グラムして録音でをます。デジタル録音のため録音レベルは、調節でをません。 


4.5a 5b 1-1 2 



3 1-2 


y 先に録音したい CD を選び止めておく 

例： CD 1 か5録音するとき 



ランプ点打 


停止 



選んだ C □の曲のみ 
び録音できます。 


2 録音用の MD を入れる 


-ラベル面を上にして差し込みます。 


3 録音ポーズ/録音時間切換ボタンを押し 
て録音モードを選ぶ轉 I 萬音ポ-ズ) 


が 


-ランプ点滅 


— mm 



ボーズ 


SP —► LP2 


スタ—卜 


LP4 

J 


録音時間切換 


押すごとに録音モードび選べます。 


4リスニングエディットボタンを巧ず 



1巧目から演奏びスタートし、 「LIS¬ 
TENING EDIT」 びスク□-ル表示さ 
れ1曲目の演奏時間と MD の録音残量び 
表示されます。 MD は録音-一時停止 
になります。 


5プ□グラムずる(演奏中に操作ずる) 


a. 録音したい ffi のとき 


♦ 

• メモ U —され 
次の巧に移0ます。 


b . 録音しない ffi のとき 


スキッフ 

TT 

♦ 

' メモ IJ 一し ないで 
巧の巧に移りまず。 


• この操作をくり返してプログラムします。演奏した巧や 
スキップした曲の巧番号び-ユージックカレンダーから 
消えます。 



• 1曲目をメモリーしたとさ 

吕巧目の演養時間 MD の録音残量時間 

—し 

■■ 占 jJ - けちユージツク 
^司当皂カレンダーか5 
zH こ Md ミ 肖えまず。 


• MD の録音巧量がかなくなると、録音できる巧を自動 
で探しまず。（全 CD ) 




Q ずべての CD のプ□グラムび終わると、 
選んだ曲の録音が自動でスタート 

[ 100曲までプ□グラムしたとさち同じでシンク□録^ 

I 音にな 0 まず J 

• プ□グラムの途中で録音するには 

録音スタートボタンを押すと、プ□グラムした曲だけ録 
音されます。 

• CD の録音は、デジタル信号のまま録音されます。 

曲の変わり目に自動的にトラックマークがつけ6れ、曲 
番号ち変わりまず。 

• 録音ずると、 CD につけた名前(ディスクタイトル)が MD 
のトラックタイトルにコピーされまず。 CD テキスト対 
応の CD の場合は、トラックタイトルび MD のトラックタ 
イトルにコピーされまず。 

V _ y 

• MD の録音が終わると 

rUTOC WRITI 叫」表ホのあと自動停止します。 

最後の CD の演奏び終わったとさち自動停止します。 

■録音を途中でやめるには 

■(停止)ボタンを押します。 

rUTDC URITIN 引び表示されたあと、録音び稱除されます。 


• プ□グラムをやり直ずには 

■(停止)ボタンを押ずと U スニングエディツトのモードび 
解除されプログラムを取り消されます。手順 4 から操作をや 
り直してください。 

〈お知5せ〉 

• プログラムは最大100曲まででさます。ただし同じ曲は2回 
プ□グラムでをません。 

• 録音したくなし) CD は、 CD トレイから取出しておいてください。 

• U ピート演奏のモードは解除されます。 

• MD の録音び終了ずると rUTCU : WRIT 化日」び表示されま 
す。表示中に他のボタンを操作ずると、 MD び使えなくなる恐 
れびあります。 

必ずが「日 C WRITINS 」 の表示び消えてから、なの操作をし 
てください。 



























































































































一番号順に操作しまず。一 


アナ□ク録音になりますので録音レベルの調節びできます。 

2 6 13 4 

r 一 ' r f 

rr .n 


一 

"。 ' -^塑 






〇 皮苗 S 

mi 1 


’ざ’！'-’が 


山...，1 W ‘ い |[ ，。 |[… jj* 




胃胃 •? ：' M 解 J 


J 録音用の MD を入れる 

ラベル面を上にして差し込みます 


2 録音ポーズ/録音時間切換ボタンを巧し 

て録音モードを選ぶ r この間、録音ポーズ) 

そのままです J 


-が 


ランプ点滅 
-録音 



ポーズ 


SP ' 


LP 2 


スタート 


LP 4 

J 


録音時間切換 


押すごとに録音モードび選べます。 


q 録音ソースをいずれか2つ選ぶ 


〇… …〇… …〇 

^-ミ丰シシグ-^ 


_点滅 


CD 


ライン 


マイク 


録音ソースセレクト 


A 


同じボタンをちう一 
度巧ずと、取り消ず 
ことびでさます。 


CD + ライン 
CD +マイク 
ライン+マイク 


CD とライン入力のミキシング録音 
巳□とマイク入力の S キシング録音 
ライン入力とマイク入力の S キシン 
ク録音 

選んだ録音ソースのランプび点なに変わり、他は消なし 
ます。 

ミキシング録音は、アナ□グ録音になります。録音レべ 
ルとミキシングバランスのランプび点灯します。 

/ランプ点打 

I ^ 

'0<ミキシング A’ ランス -0- 録音レベル 


ランプ点打 




〈お知5せ> 

• 録音びスタートしたあとは、録音ソースの切換えはできませ 
ん。いつたん録音ストップボタンを押してから録音ソースを 
還んでください。 

• 巧に録音ソースを選んでから録音ポーズにすることちでき 
ます。 


4録音レベルとミキシングバランスを 
調節ずる 


ランプ点な 



一番大さな音び入 
力されたとさレべ 
ルメーターの 日 d 巨 
表示を超えない音 
量に調節する。 



a !) ■^キシングバランス 

a !) こさキシングバランス 

.齡 


星 

? な 三 |D ィン 

CD + 

ライン 

CD の音量び 
下がる 

ライン入力の 
音量び下びる 

CD + 

7イク 

CD の音量び 
下びる 

マイク入力の 
音量び下びる 

ライン+ 
7イク 

ライン入力の 
音量び下びる 

マイク入力の 
音量び下びる 


与録音ソースの音を出ず 


CD と5キシング録音の場合、 CD 1 ボタンを押すと 
CD 1今 CD 2 今 CD 3 の順に録音できます。 


6 録音スタートボタンを巧ず今 
録音スタート 


,1/ランプ点口 
心録音一 




MU II 

ポーズ 

スタート 

1 

1— が卜\ス J- さ 


パ' MD - 

り、 | toc ( re ^ I 


録音時間切換 




に変わると録音び始まりまず。 


• MD の録音び終わると 

rUTGC WEITINS 」 表示のあと自動停止します。 

•録音を途中でやめるとさは 

録音ストップボタンを押します。 

〈お知5せ> 

• CD のミキシング録音をずると 

CD につけた名前(ディスクタイトル)び MD のトラックタイト 
ルにコピーされます。 CD テキスト対応の C □の場合は、トラッ 
クタイトルび MD のトラックタイトルにコピーされます。 

• MD の録音び終了すると rUTOC MRITIH 日」び表示されま 
す。表示中に他のボタンを操作ずると 、 M D び使えなくなる恐 
れびあ0ます。 

必ず rUTGC URITI N 13」の表示び消えてから、次の操作をし 
てください。 


録音ずる 


























































































































MD の編集について 


MD は録音'再生の他に編集といラ機能を持っていまず。録音した曲を好さなところでつないだり、分けたり、消すことびできます。 
また MD や曲に名前をつけることもできまず。 


〔曲を分けるる K ；; 吕も吟四ぺージ参照 


( 全部の曲を消す (ALL ERASE ) 吟 I 型! ベージ参照) 


巧の途中や頭出しの必要な ところに トラックマーク*を追加 全部の巧を一度に消すことびでさます。ブランクディスクにな 

し、巧を分けます。 ります。 


A 曲と B 曲に 
DIVIDE 


ホ 




曲ま号 


@ @ 



巧番号 
@ 


@ 


@ 


A 曲 i B 曲 

細 

D 曲 F 紙 F 

A 曲 

巨曲 

巳曲 

□曲 

® 1 @ 1 (3) (4) か 





A 曲 B ® 

細 

□巧 

録音可（ブランクディスク） 


' トラックマークとは… 

曲ごとの頭の部分に頭だしのためについているマークのことです。 
トラックマークとトラックマークの間び ffi としてみなされ、演奏順 
に番号表示されます。これび巧番号です。 


曲をつなげる ( JOIN )4- 空 J ぺージ参照 ） 

トラックマークを削除し、となりぁラ2っの曲を]つの曲に 
まとめます。 


グ 


巧ま号 


© @ ® 


B 曲を A 曲と 
JOIN 


か 


の 


@ @ 


A 曲+日曲 


( 曲を移動するん 0 V 占吟图ぺージ参照 

好さな順まに曲を移動することびできます。 

-曲番号 


一戸口 

グ 


@ 感 ® 


巨巧を 
MOVE 

み 


A 曲 

日曲 

細 

□巧 


1 



の® @ ® \ 

A 曲 

細 

□曲 

巨曲 


(1 曲を消す ( ERASE ) 吟幽 1ぺージ参照 _ J 

不要な曲やナレーションなどを素早く消すことびでさます。 
消した部分は、無音部分で残らずをろの曲び前につめられま 
ず。 




巧を号 


© ® ® 


B 曲を 
ERASE 

み 


固 


Affi 

巨曲 

細 

D 曲 

の® 

Affi 

巳曲 

D 曲 

録音巧 


〔 MD や曲に名前をつけるが T [島今幽)ぺージ参照) 

録音済みの MD にディスク名や曲名をつけることびでをます。 
文字の種類は、「カタカナ、英大文字/記号、英ルタ字/記号、 
数字」びありまず。 

〈お知6せ〉 

■文字情報’ 

• !_妄一一請」のマ-クびついた MD ソフトは、アルバム名や 

巧名などの文字情報び書さ込まれており、表示することびで 
さます。 

■編集の操作は、 MD び誤消去防止状態になっているとできま 
せん。誤消去防止つまみを閉じた状態に戻してください。 

• MD に入力でさる文字数について 

1枚の1\/10につき、最大] 792文字(英数字‘記号)、1曲につを 
最大32文字のタイトル入力びできます。ただし、 MD の記録 
ち式の制約により実際に入力でをる文字数は、これより かな 
くなります。カタカナを使用したとさを]文字あたりのデー 
夕量びをいため、入力でさる文字数び少な< なります。またス 
ペース(空白)は、文字と同じ量のデータを必要としています。 
ステレオ長時間録音 ( LP 2 または LP 4) したときは、曲タイト 
ルの先頭に 「 LP :」とスペース(空白4文字分)び自動的に記録 
されるため、巧数びをいと入力でをる文字数びさらに少なく 
なりまず。 

例： 

-ステレオ長時間録音で120曲を録音した MD では、全曲に 
英数字で] 〇文字ずつタイトル入力することびでをます。 

-ステレオ長時間録音で已〇巧を録音した MD では、全曲に力 
タカナで] 〇文字ずつタイトル入力することびでさます。 

' ~-^ 

• rUTuC URITIH 日」や 「 E [) ITIH 日」び表示される前 
に、電源コードをコンセントから抜くと編集した内容 
は、 MD に記録されません。 

\_/ 



















































































デイパ 


曲を分ける ( DIVIDE ) 


-番号順に操作しまず。一 


1-1 


2'6 4-1.5-2 



編集したい MD を入れ、 MD ボタンを 
押して本機のモードを 「MD」 にする 


み 


-曲数と演奏時間び表示 
されます。 


2 編集ボタンを押してに IVIDE」 を選ぶ 

編辜 DIVIDE -► JOIN -► MOVE -► ERASE 
kMD 1(1 巧目の表示 ）'^ ALL ERASE-J 



巧すごとに 
変わります。 



■ ミ .：—' 


/ I 

r 

—UDEDIT—. 

づ 


」」」」」 


\ 

点ミ威 



q セツトボタンを押す 



点滅、 


「-紙|骂つ 


ミ" 


おお 


分けたい巧の 
入力待ち 


与分けたいところでセツトボタンを巧ず 

例： 2曲目を分けるとさ 

七ツト 



1 

J —DI … DE — 




. 云ユージックカ レンダーに分けた巧と次の曲ま号び点滅 
表示され、分けたところから4秒後びくり返し演奏さ 
れます。 

• ジョグダイヤルで分ける位置び微調節できまず。 

POSITION - 128〜 
128(前後約8砂)の範 
囲で移動でをまず。微調 
戻すとき ’進めるとき 節すると、移動した所か 

ら4秒後び<り返し演奏 
されます。 



Q 編集ボタンを押す"►編集モード終了 

編集 '「 EDITING 」 び表示され、巧番号び1つ 
増えます。変更内容び記録されます。 

-演奏び自動停止します。 



4ジョグダイヤルで分けたい曲を選 
び ►/ IIボタンを押して演奏ずる 



-リモコンの数きボタンで®を選ぶと、分けたし偶のダイ 
レクト演奏になります。 


〈お知5せ> 

• 手順 4 で巧を間違えたときは… 

セットボタンを押す前にジョグダイヤルまたは U モコンの 
数字ボタンで還び直します。 

• DIVIDE を途中で中止するときは… 

編集ボタンを巧します。手順 5 でセットボタンを巧したあと 
は、先に訂正ボタンを巧してから編集ボタンを押します。 

• 「EWT り' 間表示中は、電源コードをあいたり本機に振動を 
与えないでください。 

MD の演奏びでをなくなる恐れびあります。 


固 


編集ずる 







































































































曲をつなげる ( JOIN ) 


一番号順に操作しまず。一 



i 編集したい MD を入れ、 MD ボタンを 
押して本機のモードを 「 MD 」 にする 


MD 



巧数と演奏時間が表示され 
よ9 〇 


2 編集ボタンを押して 「 JOIN 」 を選ぶ 


編集 



DIVIDE 一 JOIN 一 MOVE 一 ERASE 


Lmd 


1 (1 巧目の表示 ） ◄-ALL ERASE 




-押すごとに 
変わります。 


W 。 1 -HDS 




点 減 


」」」」」 

」」」」」 


3セツトボタンを巧す 


セット 

点書 



、，'巧 

制お 
お出 



4 ジョグダイヤルでつなげたい巧を選 
び ►/ II ボタンを押して演奏ずる 



• 1つ前の曲とつなげることがでをます。 

1」モコンの数字ボタンで曲を選ぶと、つなげたい巧のダ 
ィレクト演奏になりまず。 

V_ y 


タセツトボタンを押す 


例： 2曲目をつなげるとを 



a 編集ボタンを押ず吟編集モード終了 

編集 

0 

-「トリ. L i INi-iJ か表术され、巧ま号か 1 つ 
減ります。変更内容び記録されます。 

-演奏び自動停止します。 

1 1 

V 

) 


〈お知5せ〉 

• 手順 4 で巧を間違えたときは'' • 

セットボタンを押す前にジョグダイヤルまたはリモコンの 
数字ボタンで還び直しまず。 

• JOIN を途中で中止ずるときは- •. 

編集ボタンを押します。手順 5 でセットボタンを押したあと 
は、先に訂正ボタンを押してから編集ボタンを押します。 

• に日 ITIH 日」表示中は、電源〕ードを抜いたり本機に振動を 
ちえないでください。 

MD の演奏びできなくなる恐れびあります。 


























































































七ツト 


3セツトボタンを押す 


4 ジョグダイヤルで移動したい巧を選 
びセツトボタンを押して演奏する 


セツト 




例: 2巧目を 
指定したとき 


②指定する 


与¬ 


点滅 S - 


-1」モコンの数字ボ 
タンで曲を指定す 
ると、移動したい 
曲のダイレクト演 
奏になります。 


r I 

广 "D EDIT— V 






」」」」」 




2 編集ボタンを押して 「MOVE」 を選ぶ 

編集 DIVIDE -► JOIN -► MOVE -► ERASE 



■ MD 1(1 巧目の表示）イ ー ALL ERASE - 

\ -L / 


押すごとに 
変わります。 


r I 

广 "0 EDT — » 


JJJJJJ _ U-D 

」」」」」 




_ l_l _)_!_! 
」」_)」」 


\点滅 


編集したい MD を入れ、 MD ボタンを 
押して本機のモードを 「MD」 にする 


が 


曲数と演奏時間び表示され 
ます。 


2>6 4 - 1 • 5-1 



1-2 3 . 4 - 2 . 5-2 


〈お知5せ> 

• 手順 4 および 5 で巧を間違えたときは'' • 

セットボタンを押す前にジョグダイヤルまたは U モコンの 
数字ボタンで還び直します。 

■ MOVE を途中で中止するとをは''- 
編集ボタンを押します。手順 5 で移動先の曲を選んだあと 
は、先に訂正ボタンを押してから編集ボタンを押します。 

•「 E [) ITIHS 」 表示中は、電源コードを抜いたり本機に振動を 
与えないでください。 

MD の演奏びできなくなる恐れびありまず。 



ジョグダイヤルで移動先を選び 
セットボタンを押す 

七ツト 




® 指定する 

例:4曲目に移動するとを 

~I 禮聋 
I - 如 I I_ hddd ： 


点滅 


•JJ 




Q 編集ボタンを押ず今編集モード終了 

( 

V 

編集 

P 

- 「 E ご： [ TIN 日」び表示され、曲順び変わり 
) まず。変更内容び記録されます。 

J 


曲を巧動する （ MOVE ) -番号順に操作しまず。- 



編集ずる 


固 

















































































1 曲を消す ( ERASE ) 


一番号順に操作しまず。一 


2.6 4- 



3 5 


編集したい MD を入れ、 MD ボタンを 
押して本機のモードを 「 MD 」 にする 


-〇-( 


曲数と演奏時間び表示され 
よ9 〇 


ク編集ボタンを押して 「 ERASE 」 を選ぶ 


琴 DIVIDE -► JOIN -► MOVE -► ERASE 
(1 曲目の表示）一 ALL ERASE-J 



t-MD 1 


巧すごとに 
変わります。 


r 1 

广邮 EDIT— » 




\ 1 / 


_l _)_)_!_) 
」」」」」 


'点滅 


q セツトボタンを巧す 

. 点減 


七ツト 








… j 

1:::. 

r 1 

—MO EDIT— 


山 / i 

□ _)_!」」 

」」」」」 


4ジョグダイヤルで消したい曲を選 
び ►/ II ボタンを押して演奏する 

(曲の確認びできます） 


戻すとき 



進めるとさ 


TT 


U モコンの数字ボタンで曲を逞ぶと、消したい曲のダイレ 
クト演奏になりまず。曲を演奏しなくてち消去でをます。 


タセツトボタンを押す 


例： 2曲目を消すとさ 



a 編集ボタンを押ず吟編集モード終了 

編集 

•にり : [T ]: N S 」び表示され、2巧目び消え 
ます。変更内容び記録されます。 

U -演奏び自動停止しまず。 

V _/ 


〈お知5せ〉 

• 一度消去すると録音内容は元に戻りません。 

大切な録音び入っている MD は、誤消去防止つまみを開いた 
状態にしておいてください。♦曲]ページ参照 
• 手順 4 で曲を間違えたときは'' • 

セットボタンを押す前にジョグダイヤルまたはリモコンの 
数字ボタンで還び直します。 

• ERASE を途中で中止ずるときは--. 

編集ボタンを押します。手順 5 でセットボタンを押したあと 
は、先に訂正ボタンを押してから編集ボタンを押します。 

•「 E 日 IT IN 日」表示中は、電源〕ードを抜いたり本機に振動を 
与えないでください。 

MD の演奏びできなくなる恐れびあります。 










































































































3 セツトボタンを押ず 


ク編集ボタンを押して 「ALL ERASE 」 
を選ぶ 


.偏* DIVIDE -► JOIN -► MOVE -► ERASE 


IMD 1(1 巧目の表示）'^ ALL ERASE 



巧すごとに 
変わります。 


りつ 

广 "D EDIT—. 


JJJJJJJJJJ 


\ 1 / 

-ALL ERASE- 


」」」」」 


点滅 


4編集ボタンを巧ず呼編集モード終了 


編集 



- 「MD BLANK D 侶 C 」 が表示され、全部の曲が消えま 
す。変更内容が記録されます。 

^_ J 


全部の曲を消す (ALL ERASE ) -き号順に操作しまず。一 

1-1 2.4 



1-2 3 


1 編集したい MD を入れ、 MD ボタンを 
押して本機のモードを 「 MD 」 にする 

-曲数と演奏時間び表示され 
ます。 


〈お知6せ> 

■ ALL ERASE を途中で中止するときは-'- 
編集ボタンを押します。セツトボタンを押したあとは、先に 
訂正ボタンを押してから編集ボタンを押します。 

•「 E 日 ITIH 日」表示中は、電源コードを抜いたり本機に振動を 
与えないでください。 

MD の演奏びできなくなる恐れびありまず。 



-づ d 

-当一 

■■/Tm 



編集ずる 

- 应 


































































































タイトル 

MD にディスク名や曲名をつける （ TITLE ) 


1-1 2.6 4 3 - 1 . 5-1 



i 編集したい MD を入れ、 MD ボタンを 
押して本機のモードを 「 MD 」 にする 

曲数と演奏時間び表示されま 
ず。 ノーマル 演奏の モードに 
なっていないと、名前をつける 
ことはでをません。 



2 タイトルボタンを押す 



' 停止状態のとさ 


ス•ディスク名をつけるとき （DISC TITLE ) 
セツトボタンを巧す 


七ツト 



• 巧名をつけるとき (TRACK TITLE ) 


名前をつけたい曲をジョグダイヤルで指定し、 
セツトボタンを巧す 


セット 



• 手順3のとき、ジョグダイヤルで選べる巧ま哥ま、 MD に録 
音されている曲番までです。 


4 ディスプレイ/キャラクターボタン 
でで字の種類を選ぶ 



ディスプレイ 

/キャラクター !-► カタカナ 

♦ 

英大文字/記号 

辜 

英小文字/記号 

♦ 

■数字 

詳しくは♦过ページ「文字配列表」参照 


-巧すごとに 
変わります。 

f 表を窓に入力さ。る' 
t 文字び表をさ。まず 


5ジョグダイヤル今セツトボタンで 
名前を入力ずる（最大32夕字まで） 


セツ I 



例：サザンと入力したとさ 


3感 

匿 

1超^^ミ‘ 



②確定する 


■■ ' 

I_I ゴ丑丑 


-間違えたとさは訂正ボタンで取り消します。 

' 手順4と公のくり返しで好きな名前を入力します。 

' 途中の文字を消したいとをはべボタンでカーソルを合 
わせ訂正ボタンを押します。そのあと文字を選びセット 
ボタンを押すと、文字の修正びでをます。 

' スペース（空白）は、文字入力中に ►► ボタンを押すか、 
またはジョグダイヤルで（空白）を選びます。 


g タイトルボタンを巧す今編集モード終了 


タイトル 



「 Ei)N 引 のあと名前び表ホされ、 
名前び記録されます。 

他の巧にを名前をつけるときは… 

手順 2 から操作をくり返します。 


■途中で操作を止めるときは ••• 

タイトルボタンを押します。それまで入力した文字び登録さ 
れます。 


〈お知5せ〉 

• 入力中の文字は已夕字まで表示でさます。已文字目を入力す 
ると前に送られます。 

•「 EDITIW 日」表示中は、電源コードを巧いたり本機に振動を 
ちえないでください。 

MD の演奏びできなくなる恐れびあります。 


回 


















































































メモ 





文字配列表 


本機では、録音した MD や曲にアルバム名•曲名などのタイトル（なまえ）を書き込むことびできます。使える文字は次のとおり 
です。また、 CD トレイに入れた CD にタイトル（なまえ）を書き込むこともできます。 


カタカナ 英大文を 英か文を 


ァ 

ィ 

ク 

王 

才 

力 

キ 

ク 

ヶ 

□ 

ヴ 

シ 

ス 

セ 

ソ 

夕 

チ 

ッ 

テ 

卜 

ナ 

— 

ヌ 

ネ 

ノ 

A 

ヒ 

フ 

へ 

ホ 

7 


ム 

メ 

た 

ャ 

ZL 

3 


ラ 

U 

ル 

レ 

□ 


ヲ 

ン 


ァ 

ィ 

ク 

て 

才 

ャ 

ZL 

3 

ッ 


性白) 


〇 

か 



a 

b 

c 

d 

巨 

f 

g 

h 

i 

j 

k 

1 

m 

n 

0 

P 

q 

r 

s 

t 

u 

V 

w 

X 

y 

z 


性白) 

! 

9i 

# 

$ 

% 

& 

， 

( 

) 

* 

+ 

3 

— 


/ 



< 

二 

> 

? 

@ 



A 

巨 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

1 

J 

K 

L 

M 

N 

0 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

z 


性白) 

! 

9i 

# 

$ 

% 

& 

， 

( 

) 

* 

+ 

3 

— 


/ 



< 

二 

> 

? 

@ 



数き 



固 





時計のをわせかた -番号順に操作しまず。一 


現在時刻を合わせるには湖めてお使いになるとき） 


ク 



I例：午後1時1己分 （ 13:1己）に合わせるには… (電源 r 切」の状態で合ゎせます） 
本機の時刻表おは「24時間表示」ち式です。 


1 タイマー/時刻合せボタンを巧ず 


/為!せ 


-点滅 


/1 \ 

，合わせ 直しのとをは、 、 
現在時刻の「時」表示, 
\び点滅します ) 


時刻表示び明るくなり 
I ■時」表示び点滅します。 


P ジョグダイヤル吟セットボタンで時 
刻ををわせる 

(ジョグダイヤルを回ずと連続して時刻が変わりまず） 


七ツト 


戻すとさ 


①「時」表のを一 



⑤「分」表示を 


時計びスタートし、2 
に合わせ… 秒樓に表示び暗くな 

ります。 


I停電や電源 コー ドび抜いてあったときは 




I / 時刻表示が点滅に戻ります。このよ 
7： !! 1 ri -ラなとさは、左記■/〜 2 の操作で時 
刻を合わせ直してください。 

^長時間電源コードを巧いておくと 、^ 
^3:因因の点滅に戻0まず / 


• 電源 r 入」で時刻を合わせ直すには 

電源を入れたあと、タイマー/時刻合せボタンを押して現在 
時刻の表おを還び、合わせ直します。 


編!せ 


モード 

表示 


I、！■.、 T I I I T T M 广 I つ 
if r'l i i V i i I ■ I 广 

\ . . 

ワンス 

i 、 I, !, 广 T T t.i !■ ド . 
j i T'J i I 卜- j j j* j j— pi" 

i.. 

現在時刻 （r 時」表示び点滅) 


' この表をを選び 
時刻を合わせ直ず 


〈お知6せ> 

■現在時刻を合わせていないとさや停電びあったとさは、 
DAILY TIMER と ONCE TIMER 表示にはなりません。 

• 「分」表示を合わせているとを訂正ボタンを押すと、「時」表示 
の点滅に戻せまず。「時」表示を修正ずるとき使5と便利です。 


正確に時刻を合わせるには 

テレビの時刻表おや電話の時報サービス等を利用してくだ 
さい。 



時計•タイマ—を使ラ 




























































タイ 7 —の使いかた 


一番号順に操作しまず。一 


タイマー再生（目覚まし再生) 


1 2 4.5 



3 



7電源ボタンを押して電源を入れる 


L 


ランプ消灯 




選ばれている本機のモードが 
表示されます。 


ク タイマー/時刻合せボタンでタイマーの 
モ—卜を選ふ （DAILY TIMER または ONCE TIMER ) 


/論!せ 




で.毎日タイマー 
i ム iiLli 、■ び作動します。 


I— I L i I—■ !— マ " T P.4 广 r—i 

U i 1 しこ I 1 i'i Q r\ 


:1 回限り作動 
します。 


現在時刻： （「時」表示び点滅) 


使いかたの例 

• タイマー再生のとき叶 [) h;[LV T ：[ NI ： F ? 
■ タイマー録音のとき呼〇卜! Cl timer 


3セツトボタンを巧す 



〈お知5せ> 

• タイマー予約をする前に、現在時刻を正しく合わせておいて 
<ださい。空!ページ参照 

• r 分」表示を合わせているとを訂正ボタンを押ずと、 r 時」表示 
の点滅に戻せます。「時」表示を修正するとき使うと便利です。 
• タイマー設定の操作中は、 MD や CD の操作はでをません。 



回 































































































な 


7 6 



I 堂]ぺージより続き ( FLflV ? 表示び点滅中に''') 

6セツトボタンを押す 


セット 



^ DAILY TIMER 再生に 
/°設定したとき 


タイマー予約の内容が 
1回表示され、モード 
表のにおります。 


- REC ? が点滅するときは、ジョグダイヤルを回して 
FLA V ?の点滅を選びます。 


7聞さたいモードにし、 MD または CD 
を入れる 


MD のとさ 


CD のとさ 



聞をたい MD 
を入れておく。 



聞さたい CD を 
CD 1 〜 CD 3 に 
入れてお<。 


g 電源ボタンを巧して電源を切る 


-ランプ点な 


バィ 




表示窓に現在時刻とタイマー表 
示 Ef ! D び表示されます。 
(DAILY TIMER を選んだとき） 


接続しているレシーバー等のソースを本機に合わせ、音量 
を適度に調節しておをまず。タイマーを本機のタイマーの 
動作時刻に合わせておをまず。 


タイマー予約の確認 

電源を入れ、タイマー/時刻合せボタンを 
押してタイマーのモードを還びセットボ 
タンを押しまず。 

押すごとに 

「開始時刻」 ♦ 「終了時刻」♦「タイマー 
再生（または録音）のモード」び表示され、 
さらに1回自動で表示されます。 

元のモードの表示に戻ると終わりです。 



セツトボタン 
を巧す 


訂正 


タイマー動作の取り消し 

電源を入れ、タイマー/時刻合せボタンを 
押してタイマーのモードを還び訂正ボタ 
ンを押します。 

タイマー表示（匹!！]またはに三!])び 
消えて取り消されます。 



予約した開始時刻になると電源び入りディスクの情報を読 
み取ったあとタイマー再生び始まり、終了時刻で本機の電 
源び切れます。 


時計•タイマ—を使ラ 


固 



























































タイ 7 —の使いかた（つづき) 


-番号順に操作しまず。一 


タイマー録音（他の機器の音を留守録音) 


9 8 6.7 



144 ) ぺージより続き （ PLRV ? 表示び点滅中に…) 


Q ジョグダイヤルで 「 REG ?」 を選び 
セットボタンを巧ず 

セット 

J 

戻すとさ 

① - REC ?- を逞び''' ②巧す。 ♦ SDURCE - OPT ?- 



7 ジョグダイヤルで録音ソースを選び 
セツトボタンを押ず 


ちち向に回したとき 



セット 



r ^ SOURCI ： OPT ? :光デジタル 
I 入力 

r- r： ! ! r ■: r- !— i t i. i r- r'l - — / 、 /1-h 
二 lUU ド.しこ L. i iiLl;I .フつ VATU 

4 (アナ□グ） 

-S 日!」民〔:巨門 IC ? :マイク入力 
(アナ□グ） 

タイマー予約の内容び1回 
表示され、モード表示に戻 
ります。 

ONCE TIMER 録音に設定したとき 



g 録音用の MD を入れ、録音ポーズボタ 
ンで録音モードを選ぶ 

-ラベル面を上にし、►または♦の表ホに従って入れる。 
-録音ポーズボタンを押すごとに 

SP —► LP 吕 —► LP4 

t _ _ I び選べます。 




〇電源ボタンを巧して電源を切る 


-ランプ点灯 


オン/スタン"イ 


W 


表示窓に現在時刻とタイマー表 
示 ( P 。- な .I ) び表示されます。 
(ONCE TIMER を還んだとさ） 


■接続したソース機器のタイマーを、本機のタイマーの動作 
時刻に合わせておをまず。 

(マイク入力の場合は、本機にマイクを接続しておきまず） 


■予約した開始時刻になると、電源び入りディスク情報（約 
10秒）を読み取ったあと録音びスタートします。終了時刻 
で本機の電源び切れます。開始時刻は1分程度を巧を取っ 
てください。 

ON 巳 E TIMER の場合、1回動作び終了すると、タイマーの 
予約は取り消されます。 

〈お知5せ〉 

• デジタル入力でタイマー録音びスタートしたとき、デジタル 
信号の入力びないとさは、 r □に ITAL IN UNLOCK 」 びスク 
□ール表示され録音されません。 

• BS 放送などをタイマー録音する場合、タイマーの開始時刻' 
終了時刻を予約するとさは、あらかじめ希望する放送局び正 
しく受信できるか確認しておいてください。 

• 停電や電源コードび抜しにあったときは、正しい時刻にタイ 
マーび動作しません。 

このようなときは、時計を合わせ直してからタイマー予約を 
し直してください。 































































コンピュ u ンク機能について 


コンピュ U ンクとは 


単品コンポーネントでありなびら、一体型コンポのよラな簡 
単操作を可能にしたのび、コンピユリンク•リモート•コント 
□-ル'システム（略称：コンピユリンク）機能でず。 

COMPU LINK-3 COMPU LINK-1 __ 

SYNCHRO まに I ホ SYNCHRO 麵 了を 巧 : 3 

当社のさ機器を相互に接続することにより、簡単操作び実現 
でさます。 


接続 


別売りの接続コード （ CN -1 20 A ) 


U ンクの種類の見分けかた 


コンピユ U ンク -3 
シンクロ 


(§) 

© 


製品背面の端子に表示され 
ています。 

たとえば、 

COMPU LINK-3 
SYNCHRO 

と表示されている製品は、 
コンピュ U ンク3に対応し 
ています。 



アンプ 

CD 

プレーヤー 

MD-CD コンビ 
ネーシヨンデッキ 

XU - D 4 日日 MKn 

カセットデッキ 
TD-W 日 03 MKII 
など 


当社製品のコンピユリンクには、「コンピユ U ンク3」と「コ 
ンピユリンク1」びありまず。コンピユ U ンク3は、コンピユ 
U ンク1に一部の機能を追加したもので、互換性びありまず。 


〈お知5せ> 

• 本機背面のモードスイッチび TD のときは、カセットデッキ 
とのコンピユリンク動作はでさません。カセットデッキと組 
み合わせて使うときは、 MD に切換えてください。 

f モードスイッチの切換えは、必ず電源コードをコンセント^ 
L からあいてから行なってください J 


シンク□録音 




ソースの再生開始に同期して録音び自動的に開始します。 


操作のしかた 


本機でシンク□録音ずる 

ソース 機器 



録音する側の機器 

• MD - CD コンビ 
ネーシヨンデッキ 

XU - D 400 MKn 


例: CD プ レー ヤー ♦ MD-CD コンビネーシヨン デッキ（本機） 

1. CD プレーヤーに CD を入れる 

. プログラム順に録音したいとさは、プログラムする。 

2. 本機に録音用 MD を入れ、本機のモードを 「 MD 」 にずる 

3. デジタルボタンを巧ず（デジタル接続のとを） 

-アナ□グ接続のとさはラインボタンを押す。 

4. 録音ポーズボタンを巧ず 

-おず停止状態から操作してください。 

已.録音ポーズボタンを巧して録音モードを選ぶ 
SP —► LP 吕 —► LP 4 

. 押すごとに t J び選べます。 

6. CD プレーヤーの PLAY ボタンを巧ず 

-巳 D の演奏と本機の録音び自動的にスタートします。 


モ-ド 
MD TD 


\ V 


〈お知5せ> 

• 本機背面のモードスイッチを MD に切換える 
と、コンピユ U ンク上の働きは MD デッキに 
な0ます。 

本機は他のカセットデッキに CD (または 
MD ) のシンク□録音びでさます。 

[ モードスイッチの切換えは、必ず電源コードをコンセント\ 
L から抜いてから行なってください ノ 


操作のしかた 


• 本機の音をカセットデッキでシンク□録音ずる 

1. 本機に演奏用の CD (または MD ) を入れ、本機のモードを 
に D 」 ほたは 「 MD 」） に切換える 

2. カセットデッキの録音(〇)と一時停止 (II) ボタンを巧して 
録音-一時停止にずる 

-必ず停止状態から操作してください。 

3. 本機の ►/II ボタンを巧ず 

• CD ( MD ) の演奏とカセットデッキの録音び自動的にス 
タートします。 

•本機び MIX プ□グラム演奏のモードになっていると、 
CD ( M のをプ□グラムした順に録音できまず。 




本機のモードび [ MDJ になつていないとシンク□録音 
にはなりません。 

他のカセットデッキから本機へのシンク□録音はでさま 
せん。 


知っておいてほしいこと 


回 





















































CD にごいて MD について 


CD の取り扱いかた 


♦ケースか5の出し入れ 


センターホルダーを巧さえ 



演裏面（虹色に光っている面）に 
触れないよラに持って出ず。 


文字のある面を上にして… 



上か5巧さえて入れる。 


• CD にテープやシールなどを貼ったり字を書いたりしないで 
<ださい。 

• CD は曲げないで < ださい。 


• 文字のある面に ill のマークが入つている CD をお使いく 
ださい。 

• A - 卜やななどのおをしたシエイプ CD (特殊お状の CD ) 
は、絶対に使用しないでください。故障の原因となります。 

• CD を保管ずるとをは、おず専用ケースに入れて保管してく 
ださい。 



CD のお手入れ 


演奏する前に、演奏面についたほこりやゴ S 、 指紋などを柔 
らかい巧でふをとってください。 

必ず内側からが側にふいてください。 



原因となりまず。 


■文字のある面にセ□八ンテープやシールなどののりがつい 
ているとさは、よくふを取ってか S お使いください。 

• シンナーやベンジン、アナ□グレコード用のクリーナーな 
どは絶対に使用しないでください。 



MD の取り扱いかた 


シャッターは開けないで 

シャッターは開かないよラにロックされています。無理に開け 
よラとするとディスクびこわれます。 



置き場巧に気をつけて 

次のようなところには置かないでください。 

-直射日光び当たるところや車の中など温度の高いところ 

-風呂場など湿気の高いところ 

-海辺や砂場など、砂ぼこりびをいところ 

ディスクび反つたり、ミちれやキズなどで使えなくなる原因とな 

りまず。 


定期的にお手入れを 

カート1」ツジにほこ〇やゴ'びついたとをは、乾いたやねらか 
い巧でふき取ってください。 


大切な録音を消さないために 


録音用 MD には、大切な録音を間違って消'さないための、誤 
消去防止つまみびついています。録音や編集び終わったら、 
カート U ッジ側面の誤消去防止つまみをスライドさせ開いた 
状態にしておさます。新しく録音や編集をしなおすことびで 
きなくなります。録音や編集をしなおすとさは、閉じた状態 
に戻してください。 


おちて面 



開 < (消去防止) 


〈お知5せ〉 

• 曲名などを記入したラベルは、指定 L ソ外の位置には貼らない 
でください。万一、 ラべ) レエ U アよりはみ出したり、はびれか 
かったまま MD を挿入すると、故障の原因となります。 

• MD は!>などの矢印に従って 
正しく入れてください。 

間違ったち向で挿入すると、 

故障の原因となります。 


矢が 


ラベル面 


































MD のが備説 


ディスク自体の直径は、8センチ CD よりをルさな己 4 mm 。 
このディスクびカート U ッジの中に収められています 。力一 
卜 U ッジの大きさち、日8 X 72 mm 、 厚さ已 mm のポケット 
サイズ。持ち産びや収納びとてちラクです。また、カート U ッ 
ジに守られているのでほこりやゴミびつをにくく、しかち、使 
用中のとさ!;(がは閉じているシャッターのおかげで、ディス 
クにキズや指紋をつけるむ配をありません。取り扱いびたい 
へん手軽です。 



2種類のディスク 


MD には、録音でさる r 録音用 MD 」 と再生しかでさない「再 
生専用 MD 」 との2種類のディスクびあります。再生のしか 
たは、どちらのディスクも、レーヴー光を照射しその反射に 
よって信号を読み取るという同じ方式ですび、記録のしかた 
び異なります。 

再生専用 MD 

市販の MD ソフトに使用されているタイプです。録音はでを 
ません。 CD と同様、ピットと呼ばれるルさなくぼみの有無 
でデータび記録されています。このような記録ち式のディス 
クを「光ディスク」といいまず。 



録音用 MD 

自分で録音することのでさる、いわゆる r 生 MD 」 でず。何 
度を録音しなおせるよラに、加工しやずい磁気によってデー 
夕び記録されます。レーヴー光をあてて熱することにより磁 
気を消し、そこに磁気ヘッドで記録していさます。このよラ 
な記録ち式のディスクを〔光磁気 ( M 0 : Magneto Optical ) 
ディスク〕といいまず。 



音の中には、実際にはよく聴こスない音か混さっています。 
例えば、音びルさいとさはを音や高音は聴こえにくくなりま 
す。また、大きい音と同時または直をにルさい音び鳴っても 
その音は聴こえません。 MD では 、 〔ATRAC (Adaptive 
Transform Acoustic Codin 有)〕という技術を使って、こ 
ラした人間の聴感特性に基づき音を取捨選択することにより 
データをルさく圧縮しています。この技術により、記録する 
データは元のデータの約]/已の量になり、ルさな MD にち 
収めることび可能となりました。さらに ATRAC 3 の場合、 
LP 吕で元のデータの約1/10、 LP 4 で約1/20に圧縮しス 
テレオ長時間録音を可能にしていまず。 


ずるどい 


耳の感度 


にぶい 



5k 10k 15k 
(Hz) 


ほい一 音の局ほ—局い 

音の高估と耳の感度 


音飛びガードメモ u — 


MD を再生する場合、振動で音び巧ばないよラに、再生する 
曲のデータをメモ U — にいったん蓄えておく機能「音飛び 
ガードメモ U -」 び働いています。この機能により、振動で 
ディスクの信号び光レーヴーで読み取れなかった場合に「音 
巧びガードメモ U -」 のデータびあるので、実際に聞こえる 
音は途切れません。 


巧ピックアップ 


音おびガード 
メモリー 



通甫の再生時 



振動したとき 


C UTOCCUser Table of Contents )_) 

録音用 MD には、曲の内容とは別に、「目次 （ UT 0 C )」 びあ 
ります。こ机ま、ち曲び記録されている位置、巧の区切り、曲 
順などび記録されていて、この目;欠を見ることで、頭出しな 
どび素早くでさます。また、編集のとさは、この「目次 
( UTOC ) J を変更するだけで、曲の内容を録音し直す必要び 



MD -80 使用で80分の再生または録音びでをます。 


カートリッジのはたらさ 


アダフティブ トランスフォーム アコースティック コーディング 'N 

ATRAC (Adaptive fransTorm Acoustic Co 曰 in 呂 j j 


知っておいてほしいこと 


固 






























































MD としての制約 


MD は、従来のカセツトテープや DAT とは異なる独自な方式で情報を記録しています。この MD の記録ち式にはいくつかの制約 
びあるため、なのよラな症状びでる場合びあります。これらの症状は、製品の故障ではありません。あらかじめご了承ください。 


症 状 

原 因 

MD に表示された収録可能時間を使い切ってい 
ないのに 、 「DISC FULL 」 が表示される。 

MD は、時間に関係なく、録音でさる曲数に制限びあります。曲ま号び2已已 
(上になる録音はでさません（最大録音曲数は2已4曲)。 

巧番号や収録可能時間にも余裕があるのに 
rase FULL 」 が表示される。 

部分的に消して録音しなおず操作をくりかえすと、ディスクのあちらこちらに 
空き部分びできます。このようなディスクに録音すると、 MD には1巧のデー 
夕び空き部分にこまかく分けて記録されます。録音中、分けられた部分びをく 
なると「0旧巳 FULL 」 び表示されることびあります。分けられてデータの長さ 
び8砂!;■(下の部分びできると、その曲は、 JOIN 機能でつなげないことびあり 
まず。また、その部分を消しても残り時間び増えません。こまかく分けて記録 
されている巧は、早送りや早戻しすると音び途切れることびあります。 

JOIN 機能が、使えないことがある。 

曲を消しても残り時間び増えない。 

早送り、早戻しをすると、音び途切れることび 
あ冶。 

録音した時間と残り時間を足してち、 MD に表 
示された収録可能時間にならない。 

MD は、最なでも12砂間 （ SP : 標準モード時）の連続したスぺースびない 
と録音でさません。そのため、短い空さ部分のたくさんでをた MD は、実際 
に録音でさる時間び短くなります。 


シリアル北-巧-かントシステム 

デジタル録音のをまり （ SCMS ) 


巳 D からデジタル信号のままデジタル録音した MD には、著作権などへの配慮から、次のようなミモまりびあります。 


シリアル コピー マネージメント システム 

SCMS (Serial Copy Management System ) 


MD は、巳 D のク U アな音をデジタル録音することびでをま 
ず。ただし、こ5して録音された MD を他の MD に再びデ 
ジタル信号のまま他の機器でコピーすることはできないよう 
になっています。つまり、「コピーのコピー」をつくることは 


でをません。このままりを SCMS (シ U アル' コピー • マネー 
ジメント- システム)といいます。 

本機は、このままりに準拠して設計されています。 



〈お知5せ> 

• 本機を使って C D の音をデジタル録音した MD は、他の機器 
でデジタルコピーすることはでをません。 


广 

あなたび録音したちのは、個人として楽しむなどのほか 
は、著作権法上権利ちに無断で使用できません。なお、 
この商品の価格には、著作権法の定めにより、秘的録音 
巧償金び含まれております。 

■私的録音補償金についてのお問い合わせ先： 

社団法人私的録音補償金管理協会 
電言ま 03 -已 3 已 3-0336( イで） 

V_/ 









MD のメッセージ 


メッセージ 

意 味 

処 置 


MD BLANK DISC 

何む録音されていない MD び入つている。 

新しく録音するとき L ソ外は、他の録音済 

みの MD と取り換えてください。 


CANNOT JOIN 

ジョインでさないトラックをつなげよラと 
した。 

8秒じ(下の短い曲をつなげよラとした。 

M D のシステム上の制約です。 

一國ぺ_ジ参照 


DISC ERROR 

MD び異常（損傷している）。 

MD を取り換える。 


DISC FULL 

MD の空さ時間び足りない。 

曲ま号び2已4を超えている。 

(2 已4曲まで録音可能） 

他の録音用 MD と取り換えてください。 


DISC 

PROTECTED 

MD び誤消去防止状態になっている。 

MD の誤消去防止つまみをずらし、穴の 
閉じた状態にする。 


EMERGENCY 

STOP 

録音中に異常び発生した。 

■(停止)ボタンでいったん停止してから 
操作しなおしてください。 


MD NO DEC 

MD び入っていない。 

MD を入れてください。 


NON AUDIO 

CANNOT COPY 

CD-ROM (ビデオ CD など）をデジタル 
ダビングしよラとした。 

録音を中止してください。 


PLAYBACK use 

再生専用 MD に録音•編集しようとした。 

録音用 MD と取り換えてください。 


TRACK 

PROTECTED 

トラックプ□テクトびかかつている。 

本機では解除できません。プ□テクトを 
かけたときの機器で解除します。 


SCMS CANNOT 

COPY 

すジタ) レ録音したソースをデジタ J レ録音 
しようとした。 

アナ□グ録音にする。 
















MRS^ifrO 田；もな I 圓一おや？故障かな？と思ったら… 

DXl 巧 / JV ホ r こ而3日 Uli - 修理に出ず前にもう-度お確かめくださし、。 


を 状 

原 因 

処置-確認のしかた 

参照ページ 

せ 

i 

部 

音が出ない。 

-録音されていない MD が入っている。 
(「MD BLANK DISC 」 が表示される） 

. 巧び録音されている MD と交換する。 

■ 

表示窓の時刻表示が点滅している。 

-停電があったため。 

または電源コードを抜いたため。 

-時計合わせやタイマーの予約をし 
直す。 

國 

C 

D 

プ 

レ 

1 

ヤ 

1 

部 

演奏が始ま 6 ない。 

- CD が裏返しに入っている。 

-文字のある面が上になるよラに正 
しく入れる。 

圆 

-寒い巧から暖かい所に急に移動し 
たため、レンズに露びついている。 

■電源を入れたまま、約1〜2時間 
待つ。 

の 

特定の箇所が正常に演奏でをない。 

- CD にキズがある。 

- CD を交換する。 

画 

CD の取出しができない。 

-チャイルド□ックに設定してある。 

-電源「切(スタンバイ)」のとき■(停止） 
ボタンを巧しなびら CD 1の A ボタン 
を同時に押して解除する。 

圆 

M 

D 

レ 

□ 

1 

ダ 

1 

部 

入れた MD が出てきてしま 5。 

- MD の入れかたび不完全なため。 

-自動的に中に引き込まれるところ 
まで軽く MD を押して入れ直す。 

■ 

MD が入 5 ない。 

-すでに MD び入っている。 
r ~~1び表されていまず。 

- A ( MD 取出し）ボタンを押して 
MD を取り出してから別の MD を入 
れる。 

國 

録音ができない。 

- MD が誤消去防止状態になっている。 
(DISC PROTECTED が表示される） 

- MD の誤ミ肖去防止つまみをずらし、 

巧の閉じた状態にする。 

画 

演奏が始ま S ない。 

-寒い巧から暖かい所に急に移動し 
たため、レンズに露びついている。 

-電源を入れ、約1〜2時間待つ。 

- 

夕 

イ 

7 

1 

部 

タイマーがスタートしない。 

-現在時刻び合っていない。 

-正しい時刻に設定し直す。 

國 

* タイマー表示 (©) が表示されてい 
ない。 

-タイマー/時刻合せボタンを押して DAILY 
TIMER または日 NCE TIMER を選び、セット 
ボタンを押してタイマー予約を設定する。 

國 

U 

モ 

□ 

ン 

1」モコン操作ができない。 

- U モコンの乾電ミ也び消耗している。 

- 新しい乾電池（単3形）と交換する。 

回 

-1」モコン受光部に直射 曰 光などの 
強い光び当たっている。 

-直射日光や照明器具などの強い光 
び当たらない所で操作する。 

回 


•上記の処置をしても正しく動作しないとさは 

本機はマイコンの働さで、をくの動作を行っております。 

万一どのボタンを押してもラまく動作しないとをは、一度電源コードを外し、しばらく待ってからつなざ直してください。 
そのあと時計合わせやタイマー予約をし直してください。 


〈お知 5 せ〉 

• 大切な録音の場合は、必ず事前に試し録音をして正常に録音 
できることを確認してからお使いください。 

■本機の故障または不具合等により録音、再生および CD の演 
奏などにおいて利用の機会を逸したために発生した損害等 
の巧償については、ご容赦ください。 

























保証と アフターサービス (化ずお読みくだをし、) 


保証書（別諭 


A 


保証書は、お買し、上げの販売店よりお受け取りください。 

r お買い上げ日-販売店名」等の記入をおおかめのうえ、 
記載内容をよくお読みの後、大切に保管してください。 


補修用性能部品の最低保有期間 

MD- 仁□コン ビネーシヨ ン デッキの巧修用性能 

部品の最ほ保有期間は、製造巧切り後8年です。 

巧修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため 
【し必要な部品です。 


修理に関するご相談やご不明な点は 


修理に関するご相談やご不明な点は、 お買い上げの販売店 または网ぺージの 「ビクターサービス窓口案内」 を 

ご覧のうえ最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。 

V 

J 


' 修理を依頼されるとさは 

出張修理^ 


1521ページの「故障かな？と思ラ前に」に従ってお調べください。それでを異常のあるとさは、使用を中止し、お買い上げ 
の販売店に修理をご依頼ください。このとき不具合の発生した C □や MD などのメディアも一緒にご用意ください。 


保証期間中は 


保証期間び過ざているとさは 


修理に際しましてはな証書をご提示ください。 

保証書の規定に従つて販売店び修理させていたださます。 


修理すれば使用でさる製品については、お客様のご要望 
により有料で修理させていたださます。 


J 


パ 別売ァクセサ IJ - つ - 

-へッドホン ： HP - D 7 

. 接続コード ： CN -160 G ( RCA ピンコード） 

CN -120 A (コンピュ U ンク端子用） 

- MD レンズク U - ナ ー : CL-MDA 


CD レンズク U - ナ ー : CL-CDLA 


光デジタルケーブル 
ボーカルマイク 


XN -1 10 SA dm ) 

MV - K 15 

MV - K 8 -B 


♦ 別売りアクセヴリーはお買い上げの販売店でお求めください。 




便利メモ 

お買い上げ曰 


お買い上げ店名 

巧 （ ) - 


お買い上げの曰から 1 年間 


お客様の個人情報のお取り扱いについて 

ご相談窓□におけるお客様の個人情報につきましては、日本ビクター株式会社およびビクターグループ関係会社似下、当社）じて、 
下記のとおり、お取り扱いいたします。 

•お客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。 

•お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間保管させていただきます。 

• 次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第兰者に提供または開示ずることはありません。 

①上記利用目的のためじ、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に対しては、適切な管理と利用目的外の使用をさせない措置をとります。 
® 法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関か6情報開示の要請を受けた場合 
• お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相識窓□にご連絡ください。 


知っておいてほしいこと 


固 





































富山 S . S . (076)425-2397 實山市二□化四 T 目 1-3 
金 沢 S . C . (076)269-4821 金が市新保本四 T 目6己- 1 7 
福井 S . S . (0776) 53-6916 福 井 市西開発 3-2] 1 — 


中 国 


滋賀 S . S . (077) 582-己812 r 守山市浮気町 268 
【出張修理専門】のご相談窓 □ 

西日本〕-ルセンタ-] (06) 6304 -573 1 [大阪市恐 11 区田りに- 4-28 
【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓 □ 

京 都 S . C . K 075) 644-0247 I辜 都市伏 見区 深 草下 川原町 31 - 1 
福知山 S . S . (0773)22-8664 福巧山市厚東町 145-2 


【出張修理専門】のご相談窓口 

西日本: H レセンタ-]の 6 } 6304-5731 [大阪市顏11区田りに- 4 -扣 
【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓 □ 

奈良 S . S . I] 0742 )35-093 已 [奈良市大宮町己- 3-1 0藤本ビル 1 F 
【出張修理専門】のご相談窓 □ 

西日本: H レセンタ-]の 6 } 6304-5731 [大阪市顏11区田りに- 4 - 2 8 
_【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口 _ 


大 阪 S . C . (06)6304-5731 大阪市淀川区田川 2-4-28 
巧 S . C .](072)254-2881 1_挤市百舌鳥梅町 3 T 目 21 -2 伊助八イツ 
【業務用機器専門】のご相談窓 □ 

メンテナンスセンター 1 —(0 曰）6304-巨71己 I — 大販市淀川区田 JI に- 4-28 _ 

和歌山 S . S . (073)472-6799 和歌 山 巿太田 430 -8 
田辺 S.S 1(0739)22-9976 1 田辺市漢]己 81 -12 
【出張修理専門】のご相談窓 □ 

西日本〕- ル センタ-](0日） 6304-5731 〔太販市淀 J 11 区田 J I に- 4-2 扫 
【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓 □ 

神 戸 S . C . |]〇78) 252-0562 却戸市中央区磯上通 3-2 -16 
姫路 S . S . (0792) 34-3833 姫路市中地南町 11-1 


あ 畿 


化 陸 


(086)243-1566 

(082)243-9839 

(084)931-6984 

(083)973-3708 

(0834)27-1331 


岡山ホ西古松西 BT8-23 
広島市中区光南3-日-17 
福山市南蔵王町3-已 -1 己 
山□市ル郡巧園巧日-28 
周南市野上町 2-3 己 


岡 山 S.C. 
広 島 S.C. 

福山 S.S. 
山 □ S.C. 
徳山 S.S. 


(0 吕 6) 吕21 -6583 長里 f 市りI合新田 962-1 
(0263) 2已 -9 16已1_ 松本市圧内吕 -4-21 

ま ミを 

(054)282-4141 | 静岡市駿巧区中田本町 62-3 1中田ビル 1F 
(055)922- 1557ミ 召津市筒井町日-已 
(053)421-3441 お松市北島町78己 
(0568) 25-3235 西春曰井郡西春巧九之坪鴨田 121-1 
(0 已 64) 2己-0321 岡崎市襄町2-吕3宝ビル101号室 
(0532)64-0815 豊橋市多米東町 1-1 -] 
(058)274-1947 岐阜市宇佐南 3-1-28 
(0 已 93) 已2-0841 四日市市堀木 2-] 已 -2 
(059)229-7780 ま市大字藤方 48 已 -1 S 


鳥取 

鳥取 S.S. 1 

(0857)23-2151 

1 鳥取市千代水 1T 目2吕 -1 



四 

国 

香川 

高 松 S.C. 

(087) 8 巨巨 -1200 

高お市田村町20己-1 

徳島 

徳島 S.S. 

(088)622-7387 

徳島市沖お 2-37 

高知 

高巧 S.S. 

(088) 882-0 已 46 

高巧市高須新町 4-1-43 

愛媛 

松 山 S.C. 

宇巧島 S.S. 

(089)923-0372 
(089 己 ) 20-1018 

松山市中央 1-4-1 吕 
宇巧島市坂下ま甲407 -40 


九州•沖縄 


(09 吕 )431-1 261 
(0942) 39-349 已 
(093)921-3981 
(09 已） 8 巨 2- 已己 22 
(09 已 6) 33- 已己 68 
(097)543-1422 
(096) 3 已 3-4 己 36 
(0985) 24- 已 401 
(0982) 3 己 -7077 
(099)282-8818 
(098)898-3631 


福岡市博多区博を駅前 4-16-1 
义留米巿西町字巧浦1-]192 
北九州巿ル倉北区片野吕-~1曰-12 
長崎市城山町 9- 13 
佐世な巿木風町 1467-2 

大分市西大道 3-1-1 _ 

熊本市近見町 8-1-10 _ 

宮崎市霧島町3-已目 

延岡市您領町 24-3 _ 

鹿児島巿田上 tT 目日-8 
宜野湾市真志喜 1-13-1 6 


(017) 723-2261 
(0178) 44-4 已 21 
(0172) 28-0 1 已己 
(01 白 ) 637-01 21 
(0197)22-2773 
(018) 824-3189 
(01 8 日 ) 43-0980 
(0182)32-8873 
(022)287-0151 
(023) 642-0279 
(0234) 2 日 -714 己 
(024) 9 已 2-6331 
(0246)27-7991 


青森市桂木 4-6- 17 
八戸市諷訪 2-2-36 
弘前市高田 1-13-1 
盛岡市津志田西 2-3-20 

水が市天文台通 03- 12 _ 

秋田市山王中園の 4-1 
大館市美園町5-已 
横手市ホ坂字大道向3-巨 
仙台市若林区六 T の目西町 7-1 3 
山あ市松山 3-12- 18 

酒田市電ヶ崎已-ら- 1_ 

郡山市堤1 -3 

いわさ市内郷御台境町鶴巻 6-1 


ま•甲信越 


(0 吕フ ） 2 已 5- 己 9 吕 1 

(028)638-1639 
(029) 246-1 已 60 

I ので相談窓 □ ~ 
(03) 己 803 -2888 


前橋市大渡町 1-10-1 

日本ビクター（巧）前橋工場第二棟 1F 

宇都宮市ま宿郷 3-5-22 _ 

水戸市元吉田町1030 

日本ビクター（株）水戸工場技術棟 1F 

浦ま市当代島 2- 13-吕7 


、補修用部品】のご相談窓口 


(043)202-0263 千寞巿中央医 
(04) 717己-4322柏市豊四弓 
(047) 353-6189 浦ま市当イ 
I のご相談窓 □ 

(03) 己803 -2888 f 浦ま市当ィ 
、補修用部品】のご相談窓 □ 


千寞巿中央区中巧 3-9-1 目兰井生命千葉中央ビル1 F 
柏市豊四季己 12-10- 白7 
浦ま市当代島 2- 13-吕7 _ 

浦ま市当代島 2- 13-吕7 


(03)5684-8254 文京区本郷 3-14-7 ビクター本郷ビル 1F 
(03)3993-7520 練馬区豊玉南 1-1 日-1 
(03)5748-3701 大田区池上二 T 目 8-10 プラムビル 1F 
(042 日 ) 4 日 - 巨 914 八王テ巿大和田の2-日 -6 
門】ので相談窓 □ 

(03)己日31-223己|-墨田区八広五了目11-] 

I のご相談窓 □ 

(03)5803-2888 浦安市当代島 2- 1 3-27 
,補修用部品】のご相談窓 □ 

(048) 日已 4- 已 241 I— さいたま巿北区東大成町 2 -日已 8- 1 
(048) 已已 3- 已 10 己行田市城西吕 -7-3 日ツイン八イツ石山巨 

I のご相談窓 □ 

(03) 己 803-2888] 浦ま市当代島 2-] 3-吕7 

、補修用部品】のご相談窓 □ 


(04 已 )651-0403 
(042) 776- 20已2 
(046) 234-4 已〇〇 
(〇已已） 237-40 16 
(02 已) 242-3431 
(0 吕已 8) 24-8391 


横お市中区翁町 1-3-1 
ネ目模原巿古淵 3-7-4 
ミ毎を名巿ま柏ケ谷 6-1 日-26 
甲府市湯田2-] 1- 曰 
新漏市明石 1-2-1 日 
長岡市下下菜 2- 136已 -1 


化海道 


化 

幌 S.C. 

(011)898-1 180 

祖 

川 S.C. 

(0166) 6 1-3 已己 9 

化 

見 S.S. 

(01 已 7) 2 已 -8 已已 7 

訓 

路 S.S. 

(01 已 4) 24-0797 

帯 

広 S.S. 

(01 已已 ） 24-4493 

函 

館 S.S. 

(0138) 已 2- 已 324 


ネ L 幌市 厚別区厚別東五条 1 -2-29 
旭り I市巧居二条 3-2-1 己 
北見市山下町 4-7-1 日 
訓路市松浦町3ま3号 
帯広市ま6条南 12-1] 

函館市五稷郭巧 4-1 6函館五棱郭 MF ビル1 F 


東 化 


長 野 S.C. 
松本 S.S. 


【出張修理専門: 
東日本〕-ルセンタ- 1— 
【お預かり修 ii . 
千 葉 S.C. 
柏 S.C. 
浦を S.S. 
【出張修理専門: 
東日本〕-ルセンタ 
【お預かり修理. 
本 郷 S.C. 
練 馬 S.C. 
大 田 S.C. 
八王子 S . C . 
【業お用機器専 I 
CS センター I 
【出張修理専門: 
東日本〕-ルセンタ -i 
【お預かり修理. 
大 宮 S.C. 

貢旨谷 S.S. 
【出張修理専門: 
東日本〕-ルセンタ- 1— 
【お預かり修理. 
横 巧 S.C. 

ホ目模原 S.C. 
横 お T.C. 

甲府 S.S. 
新 漏 S.C. 
長岡 S.S. 


宇都宮 S.C. 
水 戸 S.C. 


前 橋 S.C. 


福 

岡 

S . C . 

义留ホ 

S . S . 

化九 

，州 

s . c . 

長 

崎 

s . c . 

佐樹呆 

S . S . 

大 

分 

s . c . 

熊 

本 

s . c . 

宮 

崎 

S . S . 

延 

岡 

S . S . 

鹿兒 

島 

s . c . 

沖 

li 

s . c . 


青 

み b. じ . 

八 

戸 S.S. 

弘 

前 S.S. 

盛 

岡 S.C. 

か 

ミ尺 S.S. 

秋 

田 S.C. 

大 

館 S.S. 

横 

手 S.S. 

仙 

台 S.C. 

山 

お S.C. 

酒 

田 S.S. 

郡 

山 S.C. 

いわを S.S. 


所在地、電話番号がを更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 0106 

♦略号について S.C. はサービスセンターの略称でず。 

S.S. はサービスステーションの略巧でず。 
tc. はテクニカルセンターの略称です。 


ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターヴービスをご依頼になれなし順合は、最寄りのに相談窓口」にご相談ください。 


ビクターサービスお□ミ巧 ( ビクターヴービスエンジニアリング株式会社) 



cssdcssss 

SSSSSSSSS 
岡津松屋巧橋阜重 

お浜ち豊岐 I 二ま 
静 名 I 二 

野 岡が阜重 
長 静愛岐 I 二 








主な仕様 一本機の仕様およびが観は、改善のため予告なく変更ずることびありまず。一 


-1」モコン ( RM - SXUD 400 R ) …… 
'単3お乾電池 （ U モコン動作確認用) 

-ピンコード . 

-1」モ-トワイヤ- . 


* J 曰 TA は電子情報技術産業協を規樹こ定め5れた測定ちまによる数値 
でず。 

-本機は、ドルビーラボラト U - ズの米国及び外国特許に基づく許諾 
製品でず。 


< CD プレーヤー部> 


お 式 

サンプリング周波数 
チヤンネル数 
ダイナ5ックレンジ 
S N 比 
周波数特性 


コンパクトディスクデジタルオーディオ 
44.1 kHz 

2チヤンネル-ステレオ 
92dB(lkHz) 

96dB 

8Hz~ 20kHz + IdB(JEITA) 


< 共通部 > 
入力端テ 


スピー ド調節 ± 12〇/〇 


< MD レコーダー部> 


お 式 

記録ち式 
録音再生時間 


サンプリング周波数 
音声圧縮ち式 
チヤンネル数 
ダイナ5ツクレンジ 
S N 比 
周波数特性 

<タイマー部> 

タイマーお式 
時計表示 


5ニディスクデジタルオーディオシステム 
磁界変調オーバーライトち式 
録音モード SP : 80分] 

LP 2: 160分 [MD80 使用時 
LP 4: 320分 j 

44.1 kHz 

ATRAC / ATRAC3 ( MDLP ) ち式 
2チヤンネ J レ-ステレオ 
SOdBdkHz, 録音' 再生） 

80dB 觸音' 再生） 

20Hz 〜 20kHz ± ] dB(JEITA、SP モー円 


] 曰]動作(オン.オフタイマー) 
24時間表示 


出力端子 


その他の端テ 


電 源 

消費電力 

最大がお寸法 

質 量 

付属品 


<アナ□グ> 

マイク xl、3mV (フルスケール-12祀） 
適合インピーダンス日00 n 〜1 okn 
ライン録音X ] 系統、300 mV/ 已 Okn 
(フルスケールー12祀） 

<デジタル> 

オプチカル録音x^ 

— 23dBm 〜 一 1已 dBm 
f ヴンプ U ング周波数 ^ 

I 32kHz/44. 1 kHz/48kHz に対応 


<アナ□グ> 

ライン再生XI系統、 2 V /3 kn 
(フルスケール） 

へッドホン xKlmW / 320 
適合インピーダンス 8 D~lkQ 
<デジタル> 

オプチカル再生 x ^ 

— 21 dBm ' —1巳 dBm 

コンピュ IJ ンク -3/ シンク □ X 2 

RS -232 CX 1 

メイク接点 x ^2 

ACT 00 V (已 OHz / 己 OHz 共用） 

電源人(オン)時 17 W 

待機(スタンバイ）時 7 W 
幅43已 mm X 高さ1 27 mm x 奥行31日 mm 
約日.1 kg 



知っておいてほしいこと 

- 固 


















ラ巧 I 

ランダム演奏 . 

U スニン グエディト録音 

U ピート演奏 . 

録音 ソース . 


ヮ行 I 

ワンタッチ録音 


アルファベット 

ATRAC . 

CD ピッチコントロール 

CD TEXT . 

MDLP . 

SCMS . 

UTOC . 


チャイルドロック 
デジタル接続 ''… 
トラックマーク ■' 

ミキシング録音'' 

一 CCa 



力巧 I 

コンピュ U ンク 


サ行 I 

ヴンプ U ン グレー ト コンバーター 

シンク□録音 . 

ステレオ録音モード . 


夕巧 


用語索引 


-ボタンについては r 各部の名前」（巧〜可ぺージ）をご覧くださぃ。一 


ア巧 


アナ□グ接続 


回 


ハ巧 


ベストヒット録音 


國 


マ巧 



この取扱説明書は、 エコマーク 認定の 
再生紙を使用しています。 


ご相談や修理は 

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 

お買い上げの販売店にご相談ください。 

転居されたり> 贈答品などでお困りの場合は> 下記の柜談窓□じご柜談ください。 

修理などのアフターヴービスに関ずるご相談 
ビクターサービスエンジニアリング株式会社 

お買い物相談や製品についてのを般のなご相談 
お客様 ご 相談センター 

豆) ぺージの r ビクターサービス窓□案内」をご覧ください。 

證0120-2828-17 

携帯電話 - PHS ' FAX などか6のご利用は 

電雲ま (04 已 )4 已 0-89 已〇 

FAX(04 已 )4 已 0-227 已 
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ご相談窓□におけるお客様の個人情報のお取り扱いについては、 I 型!ぺージをご覧ください。 

ビクターインターネットホームぺージアドレス http :// www . victor . co . jp / 

日本ビクター株式会社 


陸國睦國 蛙 应回过回一一画 



过查拉到 运过一一! 到 
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